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ANB fa (.Eti il e SALE RTT ERE RR) ANB angle 
为 SNA 角 和 SNB 角 之 善 ,反映 上 癸 基 骨 和 下 俩 基 肯 的 前 后 相对 
Ex. 

Apert & & (E — Apert's syndrome 
d — foc SEI EAE. AERAR R FARE k HE 
RER. MARERE. BENUN HERE RUP EER., LARE 
育 不 足 ' 血 骨 和 和 下颌 明显 前 窗 ,面部 左右 不 对 称 。 鼻 梁 偏 焉 ,上 只 
amA. LAFAR RE Angle 亚 类 错 萎 ,网 时 合并 严重 并 
TR CBE) E EEEDHR CHO E RCAR ADARE. 

入 型 卡 环 Aker’s clasp, circumferential clasp, push type clasp 
XGRISSEGE FE HEEF, Y Aker 首先 采用 。 卡 环 包 娆 基 牙 的 
3 个 面 和 4 个 轴 角 , 即 包 绕 基 和 牙牙 冠 的 3/4 DE E CREER LACE 
区 , 适 忆 于 强壮 的 基 政 , 验 力 可 以 直接 传递 到 基 小 上 ,可 以 为 可 搞 
局 部 义齿 提供 最 佳 冉 位 作用 ，A 型 卡 环 有 多 种 变 体 , 包 插图 形 卡 
环 . 问 力 卡 环 、 反 回力 卡 环 、 对 半 卡 环 等 。 

ENAT Abbes flap 
BEZLER. 

BATAS Aphrba 
又 称 复发 性 阿 弗 它 口 炎 ,为 口腔 粘膜 病 中 发 病 率 最 高 者 。 病 因 不 
明 , 可 能 与 病毒 或 细菌 感 染 、 自 身 免疫 .神经 紧张 .消化 不 良 .内 分 
小 亲 乱 以 及 营养 缺乏 等 有 关 。 好 发 于 辱 , 舌 .类 , 口 底 以 及 软 妥 等 
处 。 发 病 开 始 烙 膜 有 充血 的 红 吏 ,中 央 形 成 汕 疡 , 逐 浙 向 外 周 扩 
展 , 为 贺 形 或 冬 贺 形 的 浅 层 汕 疡 ,可 以 单 发 或 者 多 发 ,一 般 7 一 14 
RER PEMER EKSER., 

安德森 矫治 器 Andresen appliance 
— FUE FL ZO RESEIS SS dp E FAEERE UR ELE 


安 eie 


WIETFASPFHMBS XE S.GETSHURXIKIAS 1 分 类 ,2 分 
类 和 瑟 类 错 输 ,以 及 开 牙 畸形 ;不 用 于 安 氏 工 类 的 拥挤 上颌 茸 突 
的 病例 。 

安 徐 尔 错 验 分 类 Angle's classification of malocclusion 
Angle 在 1899 年 提出 的 错 牙 畸形 分 类 法 .以 上 颌 第 一 诊 牙 为 基 
准 ,将 错 葡 赔 形 分 为 3 美 :第 一 类 错 输 为 中 性 卉 熙 ,第 二 类 错 花 为 
远 中 错 验 ,第 三 类 错 验 为 近 中 错 验 。 

ERRIA class ] malocclusion 
上 下 癸 骨 及 牙 弓 的 近 , 远 中 关系 正常 , 即 当 正中 验 位 时 ,上 第 一 恒 
磨牙 的 近 中 闫 尖 咏 合子 下 第 一 恒 磨 牙 的 近 中 类 海内 。 若 其 它 牙 此 
BOUE OR DX. 

EERIK class J malocclusion 
下 政纪 及 下 颌 处 于 远 中 位 置 ， 即 当 正 中 葵 位 时 ,上 第 一 恒 磨 牙 的 
近 中 医 尖 咬合 于 下 第 一 恒 磨 牙 的 近 中 闫 沟 的 近 中 。 

TRR SME class D division 1 malocclusion 
在 远 中 错 物 关系 以 外 ,还 有 上 人 铬 切 牙 的 钾 向 倾 射 。 

安 格 尔 卫 类 2 HA class division 2 malocclusion 
在 远 中 错 输 关系 以 外 ,还 有 上 铬 切 夏 的 舌 向 贫 射 。 

安 格 尔 竺 类 亚 类 错 葵 。 class Tsubdivision malocclusior 
只 有 单 侧 为 远 中 错 葵 关系 ,他 侧 为 中 性 敬 关 系 。 

WES clas ID malocclusion 
T*SETHGUREGIPEE. ipti. EST 
dDPEUCARUDATT PÓB—IBIBOG BET MP. 

SMREGUXHES class E subdivision malocclusion 
AI RRUIS EE AES m HS UOS PERE. 

EUR safe sided disc 
A—B RA ERES -EZISESEIEME.IHTSEHT.OUN 
ERFAR. 

安民 输 分 类 Angle's classification of occlusion 
见 安 格 尔 铺 验 分 类 。 
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HE saddle 
见 基 托 。 


Bass HRM Bass appliance 
由 磨牙 卡 环 , 基 托 合 并 切 牙 洋 板 和 和 转 矩 舌 侧 段 组 成 的 一 种 活动 矫 
治 器 ,可 用 于 上 切 牙 的 转 矩 运动 。 

Bolton A Bolton , Bo 
UmRHxmuEME ES. 

Bolton 平面 Bolton plane 
由 Bolton 4 Ei A& f& LEE E ER IB IR. EFES HERS EAN 
基准 平面 。 

Bonwill Zf8 Bonwill triangle 
TF Bü rh 5E 3 PRENA SAARE P OARA 10. 16em 
{4 英寸 ) 的 等 边 三 角形 , 称 为 Bonwil 三 角 。 

wH barbed broach 
XGRABDHEEH. AFE F BER D UR GL E B e P a HG SE 
t£. 

拨 牙 后 并 发 症 postexodontic complication 
让 于 个 别 患 者 机 体 状 态 .局 部 解剖 结构 的 变化 与 异常 ,或 由 于 医务 
人 员 在 诊断 .治疗 过 程 中 的 某 些 失误 ,使 拔牙 后 并 发 其 他 疾病 、 创 
口 无 法 正常 在 人 台 , 即 拔牙 后 并 发 症 。 较 为 常见 的 氢 牙 后 并 发 症 有 


拔牙 后 蜡 当 出 血 、 拨 牙 后 异常 疼痛 、 找 牙 后 感染 \ 干 精 症 及 皮下 气 
Bp. 


HFH dental forceps 


Bi M XU Pos REL BRA EE LL EERE TR REDI 
是 手术 者 担 持 的 部 分 。 


RAF e4 


拔牙 学 ”exodontics，exodontology 

研究 不 同类 型 牙齿 的 拔除 方法 及 其 并 发 症 的 预防 和 术 后 处 理 的 科 
学 。 

白斑 ”leukoplakia 

口腔 内 部 分 区 域 粘膜 的 白色 增 厚 ,组 织 学 表现 过 度 角 化 和 炎症 ,但 
不 能 诊断 为 其 他 可 认 明 的 疾病 , 属 冶 前 病变 范畴 ， 

AH, material alba 

是 一 种 软 的 具有 苛 性 的 沉积 物 , 粘 砚 于 CURE EX EHE T UR 
内 ,由 数 种 有 机 物 堆积 而 成 ,其 中 包括 细菌 .真菌 ,白细胞 .脱落 的 
HEBES ORCI Je COL AR PRX RC CK E. 
Bed white sponge naevus 

ARARNAR ,是 一 种 弥散 性 灰白 色 口 腔 粘 腊 病 ,较为 少见 ,为 党 
FERRERA. HAFA. ORE REAR P R RE 
EB. 

自 色 水 肿 leukoedema 

多 发 生 于 蚌 粘 膜 ,为 白色 边界 不 清 的 珊 块 , 颇 似 白班, 住 较 白 资 软 ， 
firi mar. 

YAE semifixed connector 

为 医 动 连 接 , 基 牙 因 通 过 活动 关节 相连 接 , 而 具有 单 狐 的 运动 。 
尘 固 定 桥 semi-fixed bridge 

桥 体 一 端 画 位 体 为 固定 连接 , 另 一 端 用 活动 连接 体 相连 的 修复 体 。 
EBEBIXDUG — semianatomic tooth 
AIH$8—8H.f8B HT fA... T HCPRDR EE Em 
XR RRE A 20705. 

半 帼 冠 half- cap crown,opetr-face crown 

指 丑 面 大 部 睦 露 , 仅 颈 部 有 金属 带 连 接 , 舌 面 完全 覆 羔 的 人 井 冠 ， 
又 称 开 面 冠 。 

半 牙 切除 术 tooth hemisection 

根 管 治疗 后 , 牙 体 半 刘 切除. 

LERE “bemiglossectomy 

因 舌 部 肿 瘦 而 将 半 侗 天体 切除 的 手术 方法 为 半 舌 切除 术 。 
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邦 威 尔 三 角 Bonwil triangle 
M, Bonwill 2#. 
BIB investing 
EFTER. Aa SNC HERES SE E PUE HE PE. 
保持 retention 
Rl EET PRECOR DLE UE RCRIURE BOULE D ILIO RE 
保持 用 的 功能 性 矫治 器 activator retaining appliance 
功能 性 娇 治 器 ,对 矫治 后 肌 力 尚未 平 考 .生长 发 育 仍 在 进行 的 某 些 
错 脸 ,具有 良好 的 保持 作用 。 
REMA lining mucosa 
又 称 为 非 功 能 粘膜 ER ESSO TUORUM PA T A 
腊 和 束 脆 车 蕉 等 ,这 些 粘 腊 有 一 定 弹 性 ,可 起 到 封闭 作用 ,使 全 此 
义 兴 获得 良好 的 图 位 。 
爆裂 性 骨折 blow out fracture 
爆裂 性 骨折 指 组 织 受 到 非 穿 透 性 打击 物 的 打击 ,造成 组 织 内 部 压 
力 增高 而 致 薄 羁 的 骨 垄 发 生 爆 又 性 骨折 ,并 伴 有 附着 于 骨 促 的 肌 
内 向 周转 组 织 的 陷入。 爆裂 性 骨折 一 般 才 发 生 于 眼眶 等 部 位 。 
MEABE 了 ednats aphtha 
在 奥 儿 上 必 守 沟 处 双 例 粘 中 ,有 时 因 用 过 硬 的 橡皮 奶头 人 工 喂养 ， 
经 常 在 该 外 摩 氛 UO E EIE PUR RU BER. 
MARAM Begg appliance 
是 Begg SER — AIA SE R JH M N 26 , E EN, P 0. 9mm 的 
圆 管 ,使 娇 治 器 又 统 的 摩擦 力 尽 量 威 小 。 利 用 差 动力 原理 来 设计 
支 抗 , 利 用 弓 经 的 支 抗 读 曲 来 控制 支 抗 . 用 细 丝 轻微 的 力 重 来 移动 
牙 列 中 的 个 别 下 此 ,使 牙 上 元 发 生 倾 斜 移动 。 
贝 内 特 侧 方 移动 ”Bennett's side shift, mandibular lateral trans- 
lation, mandibular translation 
在 侧 方 运动 中 ,滑行 侧 眠 状 突 向 前 下 内 的 移动 
RARA Bennetts angle 
EFEM EA PAETHE MUERE a TF LE I3 ix ah H9 o E k 
平面 上 与 矢 状 面 所 构成 的 角度 , 称 为 Bennett 角 。 
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NAHE Bennetts movement, laterotrusion 
工作 便 骨 状 夷 在 水 平面 的 运动 ， 

TR backing 
ZARY. 

倍 比 极限 “Proportional limit 
指 材料 的 某 一 程度 的 极限 。 在 此 极限 内 ,材料 在 应 力作 用 下 不 发 
生 永久 性 形变 ;超过 此 极限 点 ,材料 恒 会 出 现 不 可 复 的 变化 。 

ERK capsulitis 
X dE sS Fd THESE EEG Je n. 

HER lining mucosa 
见 保 护 粘膜 。 

FERAE dilantin gingival hyperplasia, phentoin gingi- 
val hyperplasia 
MREZAMA Rit ES 1 一 6 个 月 后 发 生 牙 上 归 增 生 。 年 
轻 人 多 于 老年 人 ,可 能 与 年 轻 人 的 组 织 反 上 应力 强 有 关 。 荣 要 英 钠 
能 刺激 是 维 母 细胞 的 分 以 活动 ,组 胞 合成 胶原 和 和 蛋白质 的 能 力 增 
强 , 同 时 , 缁 了 胞 分 说 的 腕 厌 溶 解 醇 却 元 活性 ,其 结果 导致 结 缚 组 织 
增生 . 临床 表现 增生 的 牙 卢 呈 桑 松 状 或 有 小 的 分 叶 , 质 地 坚实 ,时 
淡 粉 红色 ,一 般 不 出 血 , 不 痛 。 

ASRI nasolabial cyst 
AFART KRR H.i pka RARE, REAN ARE 
高 -鼻孔 变形 等 改变 ,病因 不 明 。 

AEIR bony palate; bony hard palate 
WESS E SIE ,位 于 口 盖 前 273 R b EUR TS DEFUI EKE 
板 组 成 。 

ERREA nasopalatine duct cyst 
AE EB ET VETEREM rp E DLE) RIS T E h, kT A 
ETERN., BTRERDUCREDADOMORUNM EGER SCR RI 
TESEH Tm. 

Bf nasion, N 


RORSERS SERE AR. AEA AB AL ER AR AE A A 


处 。 

ARES rhinion, Rh. 

ABEST. 

BEA pronasale, Pn. 

鼻 部 最 突 点 。 

AXE nose prominence 

H AEA So MEREHOP ELIO E PE ih R E E OFE 
离 , 用 以 评价 鼻 的 突 度 . 

ATA subnasale，Sn 

鼻 小 柱 与 上 层 之 连接 点 。 

BHA columella, Cm. 

A ERA. 

BÉ SEDE nasal prosthesis 

BOUES HRA. 

AWA pars nasalis pharyngis 

FDTUREdRES IE. 

Migi nasal stent 
FITGGRECRUE MUR EROR DERE S C E 

HORSE  hypernasality 
HNSIGSXHORÁECHIDEBTOOBRAEmTCUES- WU 
质 , 引 起 说 话 口 此 不 清 。 

闭合 垂直 曲 。 closed vertical loop 

用 来 关闭 间隙 的 垂 真 曲 。 

闭合 带 图 垂直 由 closed vertical loop 

在 闭合 垂直 曲 上 加 一 环 锣 , 能 增加 曲 的 弹性 ,并 可 使 娇 治 力 温和 昌 
HA. 

HAM arc of closure 

近 中 矢 状 面 观 ,以 下 颌 菜 点 作为 参照 点 时 下 颌 切合 运动 所 产生 的 
—BSUESUE 

MAEA javw-closing reflex 

TET INSERBIRDGUSET PUE MR TET ES EAM. 
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MAPA close mouth impression 
先 取 初 印 模 , 河 制 成 初 模型 在 模型 上 制作 验 托 , 当 上 、 下 证 形成 
颌 位 记录 后 ,将 印 模 材料 涂 于 验 托 的 组 织 面 ,引入 口中 , 议 住 验 托 、 
做 主动 的 中 功能 修整 ,由 于 肌 功 能 修整 是 在 均匀 压力 下 完成 的 , 印 
机 更 符合 无 牙 额 爱 力 时 的 形态 。 

闭锁 closed lock 
王岳 不 能 正常 向 前 下 滑动 。 

MW closed bite 
锁 验 是 后 牙 的 一 种 错 验 晤 形 . 上 颌 个 别 后 乍 或 光 数 后 车 被 锁 结 在 
下 后 牙 的 正 侧 ,或 是 下 颌 个 别 后 牙 或 多 数 后 牙 被 锁 结 在 上 后 牙 的 
38 OS RE 

Hi bismuth line 
镑 线 是 馈 吸 收 的 主要 特征 ;出现 也 早 。 锐 线 界限 清晰 , 呈 黑 色 ; 约 


lmm 宽 : 上 下 前 牙牙 很 为 好 发 部 位 。 有 时 在 舌 . 层 、 颊 也 可 出 现 灰 
Bess. 
EGGS cheveron analysis 
由 Steiner 设计 ,用 形 如 展 章 .上 下 交接 的 矢 线 图 分 别 代表 上 切 牙 
及 下 切 牙关 系 来 进行 分 析 预 调 , 以 确定 治疗 目标 和 治疗 方案 
AHA border seal 
ETE ME AR A DUE CA ,获得 良好 封闭 作用 。 
边缘 封 半 区 border seal area, peripherial border seal area 
BUT E329 839. LIE EER FART 39 4E, 
边缘 骨 marginal bone 
SERE LHREECUCECE UT TR D RD 
Ji marginal ridge 
ATATA SAAHA, AF RFEA a PARA 
HRE border position 
下 颌 运动 的 最 大 极限 位 置 ,有 左右 侧 、 前 伸 及 最 大 张口 的 边 巡 位 
gH. 
DIERA marginal gingivitis 
PAHE ds MR e ETERA RELE. KEREM 


I9 3r is SETS 


REDIT TE E B9 08 PEE ERKAMA EE NOR ERR REID EE 
TEEER HE SERT DERE OE Im TB SR D e gp, io Do End 
TEN US PLEBE AURIBUS REOR UTER CE IB. DAT 
充血 发 红 ,水肿 沈 亮 而 松软 , 眼 绵 变 厚 不 再 与 牙 面 贴 附 , 牙 人 乳头 
变 得 圆 钝 .肥大 。 碰 般 牙 肯 或 刷牙 doi E dn. XH E 
示 无 牙 梢 骨 的 吸收 。 一 部 分 可 新 渐 发 展 为 牙 周 炎 。 用 洁 治 术 逢 底 
WETE EHAE. BE N A E E AT E TRNA A. 
DAR marginal gingiva 
RES. 
边缘 运动 ”border movement 
下 颌 运动 达到 最 大 限度 的 可 重复 性 运动 。 
边缘 修理 ”border modeling 
全 口 尺 齿 二 次 法 取 印 模 时 ,对 初 印 模 边 缘 要 进行 分 段 的 肌 功 能 收 
整 ,使 其 更 符合 周围 组 织 的 功能 状态 , 称 边 缘 修 整 。 
PCESBINS flat oval cube 
ode tb UR SE 4808 08) BO ISCREHE Ti FH I — PR DER. KADE 
EI LRPEPCLEDIES I LU jsp UP D E 
meozBsms ipm i dig. 
FUEHÉEE lichen planus 
原 灵 不 明 的 皮肤 或 粘膜 的 一 种 火 性 丘疹 反应 。 
变性 性 溪 腺 肿 大 degenerative sialosis 
BUT REB METUS EI IUEHEN X, 
变异 variation 
虽然 子 代 具 有 亲 代 的 许 过 中 待 特点 .但 子 代 和 款 代 之 同 , 子 代 各 个 
体 之 间 又 并 不 完全 相同 ,而 是 有 所 差异 的 ,这 种 现象 称 为 变异 。 
ARRAEH acrylic resin base 
以 丙烯 酸 酯 闫 树 脂 制 作 的 基 托 。 
ARMEA acrylic splint 
LATA NS BR l n, K d 。 
ARRE PE acrylic jacket crown 
以 再 燃 酸 酯 类 树脂 制作 的 全 冠 ， 


丙 病 玻 剥 不 -loe 


AARRE plastic bur 
以 丙烯 酸 酯 类 树脂 制作 的 牙 钻 。 
西 烯 酸 责 填塞 ”acrylic resin packing 
在 义齿 制作 过 程 中 ,以 丙烯 酸 栈 充 坡 型 仿 的 过 程 。 
丙烯 酸 酯 牙 acrylic tooth 
人 工 牙 的 基质 为 丙烯 酸 酯 。 
MEEI pathologic occlusion 
有 异常 咳 合 , 并 已 引起 口 颌 系统 功能 紊乱 甚至 病变 的 咬合 。 
玻璃 亩 合板 “glass slab 
用 以 调 振 口腔 基 席 或 粘 接 材 料 的 琉璃 板 。 
玻璃 商 子 粘 国 剂 glass ionomer cement 
通常 为 粉剂 和 液 剂 两 组 分 组 成 。 粉 剂 为 分 散 极 绑 的 铝 硅 酸 钙 琉 璃 
粉 . 漆 剂 为 到 丙烯 酚 或 聚 丙 场 酸 与 依 康 酚 共 聚 物 的 水 溶液 。 
WAR vitreous carbon 
是 纯 碳 的 一 种 玻璃 状态 物质 ,作为 一 种 无 机 种 植 材料 , 它 具 有 耐 腐 
刨 .致密 .高 硬度 和 一 定 的 强度 。 
ARAM vitreous carbon implant 
玻璃 碳 所 做 成 的 种 植 体 。 
玻 现 陶瓷 ”glass ceramic 
Rache S EBKGESI. 
WINTERS desquamative gingivitis 
AREH T RIIETE E OE RE M ERE Sr RET BELA 
269.3935. ARTEN 、 类 天 疱 疮 也 均 可 出 现 。 严 重 着 全 口 牙 
[L3 JMKE ATALUR ERRE, LEM 
不 典型 面 闯 atypical facial pain 
产生 的 疼痛 较为 弥散 , 深 在 ,不 易 定位 ,在 发 作 时 常 伴 有 了 同 币 的 自 
主神 经 系统 症状 如 流泪 , 面 类 潮红 . 蜡 粘 膜 充血 。 
不 规则 牙 本 质 irregular dentin 
造 牙 本 质 细 胞 受到 损人 饿 后 ,部 分 可 继续 形成 牙 本 岳 , 称 为 不 规则 下 
本 质 。 其 牙 本 质 小 管 数 目 太 大 减少 ,同时 小 管 明显 奇 曲 , 有 些 区 域 
仅 合 少数 小 管 或 不 含 小 车 。 


eM 不 补 布 部 


RARE differential reaction 
当 单 根 的 前 牙 和 多 根 的 后 牙 之 间 使 用 交互 微 力 时 ,前 牙 相对 快速 
倾斜 移动 ,而 后 牙 几 乎 不 动 。 如 果 较 大 的 方 应 用 于 同一 情况 , 则 所 
牙 趋 向 于 近 中 移动 ,而 前 牙 运动 受阻 。 这 就 是 不 同 牙齿 对 同一 力 
的 不 同 反应 。 

TELE incomplete overbite 
当 后 牙 咳 合 时 下 前 牙 未 咏 在 上 切 牙 上 。 

补偿 曲线 curve of compensating 
上 颌 尖 开 项 和 后 牙 天 尖 项 连接 形成 凸 向 下 的 曲线 。 

补偿 曲线 曲 度 prominence of compensating curve 

补 届 曲 线 如 简化 为 圆 的 一 段 截 弧 则 曲线 的 曲率 半 和 叔 为 沪 补 偿 曲线 

的 曲 度 

布 萨 双 力 方 丝 弓 矫治 技术 ”Broussard two force edgewise tech- 

nique 

其 矫治 步骤 基本 与 标准 方 丝 弓 矫治 技术 相同 .但 在 铸 治 耐 件 上 只 
ARRE. HAA K HEE GE XL E S IERI DOLI IEEE 
Eme RE RE Eos BL BILE E p S EIS 
REPAR ETERA. d FARAT ERANA 
ZORRO EG FB ESEE AH. TEE E 
fS SEE ER Dh. MFE Sh F E EAM 
作用 力 ,在 布 萨 双 力 方 丝 弓 矫治 系统 中 被 减少 或 消除 。 

WRM Broussard bracket 
Th PE Ee HER (BO AEEE HR RETE MI En — IEN e. E 
X RIBPRRIAEA ERE SUUS MAS S ES eR SL n] EE 
EBER. 

部 分 程序 的 直 些 名 矫治 器 partl7 programmed appliance 
其 猎 模 是 将 牙 冠 的 近 远 中 向 知 和 斜 角度 预 成 在 托 模 的 槽 沟 上 .并 将 
I GS 8 S LP IE TRUE TÉ VATI. CE ROT 5 iA RGB A 8 
FEZA t p E RODE e PO 35 RT ERE GEILE UE 
SupSUEM E, 


部 C 彩 425 


部 分 冠 ” partial crown, partial veneer crown 
覆盖 大 部 分 牙 面 ,而 这 有 小 部 分 牙 面 暴露 在 口腔 中 的 摊 复 体 。 

部 分 脱位 ”partial dislocation 
任何 部 位 ;如 骨 、 关 节 的 部 分 变 位 , 且 常 能 自行 复位 时 , 称 部 分 能 
位 ， 如 钠 状 罕 在 张大 口 时 脱出 到 关节 结 节 前 方 ,但 闭口 时 仍 能 复 
f. 

部 分 无 牙 确 形 hypodontia 
部 分 无 牙齿 的 发 育 蝴 形 。 


c 


Camper (H FARE) Ala tragus line , Camper line 
从 鼻翼 底 到 耳 胖 中 央 的 连 瑟 。 

Cleat HA Cleat appliance 
—BMEBGEISS Sam IS STE EBHEBMETERGRS.HT 
将 上 后 牙 及 双 尖 牙 向 类 出 移动 。 

Crouzon 综合 征 Crouzon’s syndrome 
是 一 种 颅 面 骨 赂 发 育 不 全 症 。 由 于 骨 链 过 旱 闭 台 ,致使 版 骨 发 育 
BUS CS BUR BEC MEK . 突 眼 畸 形 三 联 征 。 表 现 为 突 虞 , 视 灿 篇 
ARRA F, EAG, FERR. AFERENT EEE A 


BAA. MTER AFAL RETKE FIARBA 

Crozat AA Crozat appliance 
HGR — H. SAP E89 Crozat FIRA SE $C 55 MI BE RR S 
a JB IER BIS up MIR TS POBRE ERU. OB 
TG ESAE. 


彩色 chromaticness 


指 黑白 系列 以 外 的 各 种 颜色 ,有 明度 ,色调 .饱和 度 三 种 特性 。 
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残 根 residual root 
牙 冠 征 坏 或 折断 后 残留 牙根 在 牙 醒 窜 里。 

XP residual pulpitis 
IUSTI LUPUS RETE IC PEOR BICI RUE e tp RT HERM 
炎 。 常 表现 为 自发 性 钝 痛 ,疼痛 持续 时 间 短 ,温度 刺激 痛 明 显 , 可 
ARAM. 

HARI residual cyst 
TE RUE KR 2 REP S SE R E UL Fes REDIERE EA X 线 
H8] XT RRERRE PUDE BENI EC 

ARAMA residual alveolar ridge crest 
TUUS TERT. 

WS slot 
托 权 底部 容纳 弓 丝 的 沟 。 

M chamfer margin 
B EGXAR SIE. 

HSA strawberry tongue 
AER RI EE RUE Em TER 3L 38 e RAA XE JETR EL 8 TT 
EHITREGUGEBUERIROMEE. BARES IURE REEL AS ,川崎 病 、 
维生素 导 族 缺乏 症 以 及 口 火 性 膜 污 等 。 

侧 方 关系 lateral relation, lateral occlusal relation 
当下 颌 位 于 正中 关系 的 侧 方 时 ,下 颌 骨 对 上 颌 骨 的 关系 。 

WB lateral occlusion 
Fi 2r 3E B3 HOUR BS EAR 

MTAP lateral periodontal cyst 
EFFAN RA VERE SiO ECXERI 

$7 Xl lateral equilibration 
侧 方 咬合 时 , 非 工 作 山 的 上 下 额 牙 也 有 接触 。 

MAFA lateral balanced occlusion 
指 下 饼 必 侧 方 哎 合 运动 时 ,两 人 出 上 下 任 牙 均 有 接触 关系 ;是 全 口 义 
齿 的 一 种 碗 合 关系 。 


LEES eMe 


MAES lateral spreader 
一 种 兴 细 的 手 用 器 械 . 横 截面 为 圆 形 , 有 一 尖 的 末端 ,用 于 将 政 充 
填 材 料 向 侧 方 压 人 根 管 内 。 

MAE lateral excursion 
TH EL NT oim D. 

WAREKE lateral condylar guidance inclination 
dg F tiir] zm zb p oP p (M ERE s UM S I] B JS Een RR 
面 的 交角 。 转 移 到 车 架 上 , 则 是 调节 侧 柱 与 矢 状 面 的 来 角 ， 

MERE lateral canal, accessory canal 
主要 根 管 的 出 支 , 多 发 生 于 牙根 的 根 夫 L3, 

侧 验 记 录 lateral interocclusal record 
记录 侧 方 儿 运 动 的 下 领 位 置 ,以 将 其 转移 到 和 团 加 上。 常用 一 片 烤 
软 的 蜡 来 记录 。 

$E SEU AR (UE) EO 9. metal insert teeth 
制作 前 牙 国定 桥 桥 体 时 ARU- HETE. AEA 
状 链 造 的 金属 背 板 . 试 合 后 . 牙 面 插入 背 板 , 用 性 酸 锌 水 门 洒 粘 国 - 

EXP differential mechanics 
xd ESSI RIN EH — e h e 
A B Bi T RE HAE O F re URS n ois Jg Fl E EH i8 
方 丝 后 ,所 有 的 前 牙 则 变 为 一 个 大 的 支 抗 单位 。 可 用 于 近 中 欧 动 
LARA ,前 牙 贫 可 以 继续 远 中 移动 , 侣 速度 慢 得 多 . 且 不 是 进 一 
步 的 牙 冠 远 中 倾 称 。 这 时 力 的 前 端 运 动机 制 发 生 了 改变 ,由 惨 移 
变 为 整体 移动 ,这 就 是 差 动 机 制 。 

£237) differential force 
E22 RC E SUROR FBLREOSER] — HATERA. RD E 
力 厚 理 , 当 单 根 的 前 牙 和 多 以 的 后 牙 间 使 用 交互 微 力 时 ,前 牙 相 对 
快速 移动 ,而 后 牙 几 乎 不 动 。 如 果 较 大 的 力 应 用 于 同一 情况 , 则 后 
牙 趋 于 近 中 移动 .而 前 牙 运动 受阻 。 

%4 differential forces anchorage 
Taf A 4p 8823 VE FB-T PS RAHET A B9 Pg ARE Ee 
反应 不 同 ,使 需要 移动 的 牙 得 以 移动 ,不 需 移动 的 牙 不 动 或 很 少 移 


15e xm 


5h. ikRE—PHCEY SE d Hg dE TUR AHF AF E DR 
HER. 

差 动 牙 运动 ” differential tooth movement 
通过 贺 丝 和 可 使 于 冠 隐 中 伍 斜 的 托 槽 , 施 以 较 小 的 力量 能 使 根 面 
积 较 小 的 前 牙 迅 速 远 中 倾 移 ,然后 再 设法 真 立 这 些 牙 齿 达 到 理想 
的 轴 倾 度 .这 就 是 所 谓 的 差 动 牙 运动 。 

XmAESHGIEHCR tip edge straight wire technique 
EEEXXGULILIBE II WEE xz cM 

Hy vibrating line 
RER M'AN. KERERE HU CIS E e EREA 
Ba TEE a ERE E CIC IN AR 

KMŽ long coping 
又 称 简 状 项 盖 , 狗 盖 牙 棋 吉 至 咬合 面 .外 形 呈 圆锥 状 帽 形 , 亦 名 帆 
5. 

KEF, FE taurodontism 
一 种 少见 的 畸形 ,患者 牙齿 巨大 . 牙 体 长 而 牙根 小 , 储 室 纵 径 长 , 根 
分 支 移 向 根 尖 处 ,无 颈 锋 区 ,因为 此 种 牙 形 亿 有 了 瞳 类 牙 , 故 又 称 为 
VER. 

KAALE long junctional epithelium 
TARGE AiE RETE R FARFAR E A n a F 
着 于 根 面 , 这 种 再 附着 称 为 长 结合 上 皮 。 但 这 娠 上 皮 组 织 并 不 是 
真 的 结合 上 皮 , 因 不 是 牙 周 肛 息 合 ,所 以 可 能 复发 。 

KAP delicocephaly 
颇 部 的 形态 可 以 用 头颅 指数 (头颅 指数 = 头 宽 / 头 长 X 100) 来 表 
示 。 头 颅 指数 小 于 75 为 长 头 型 。 

长 正中 long centric 
下 全 从 后 退 摊 触 位 自然 的 ,不 候 斜 的 向 前 滑动 到 牙 尖 交错 位 滑行 
的 这 段 距 离 叫 长 正中 。 多 数 人 约 为 Imm. 

KEFR long centric articulation 
硅 长 正中 范围 内 的 上 下 颌 接触 关系 。 


长 超 成 。，16 。 


KHER tapered crown 

di-— EETESEYEECT pU ECT EDLIERHÉS Ae od. 

B overjet 

指 上 颌 牙 盖 过 下 颌 忒 的 水 平 距离 CV ARN RR, 

Eike overlay 

GEN EE TIER. 

超声 洁 消 器 ultrasonic scaler 

HB EUER Hic ,功率 放大 ,然后 输出 至 手机 ,手机 即将 电能 换 变 


成 超声 波 振动 ,从 而 去 除 牙 百 。 超 声 洁 治 器 对 去 除 大 块 牙 石 效 果 
gu. 


HASHR ultrasonic scaling 
由 超声 波 洛 牙 机 发 出 振 划 ,给 出 到 手机 而 将 电能 换 成 超 肖 波 振动 ， 
工作 头 在 据 动 的 同时 喷 水 , 洁 治 时 以 15" 角 轻 轻 接触 牙 石 ,从 而 达 
到 刮 除 牙 石 ,清洁 牙齿 的 目的 。 

成 年 鸦 平衡 期 、adult occlusal equilibrium 
当 颌 则 的 快速 生长 高 峰 结 束 后 ,牙齿 萌 长 最 后 一 期 为 成 年 验 平 衡 
期 ,此 时 牙齿 以 极 慢 的 速率 晴 长 。 如 果 上 识 下 颁 牙 早 失 , 对 和 牙牙 便 
快速 萌 长 。 大 部 分 人 牙齿 的 磨耗 也 能 被 牙 占 的 继续 萌出 所 补习 。 

成 品 托盘 ready made tray 
机 器 批 熏 加工 的 托盘 。 有 大 小 不 同 的 型 号 ,适用 于 不 同 患 者 口 隆 
印 模 的 器 械 。 

BADEN adul orthodontics 
是 现代 正 畏 学 中 的 一 个 新 概念 ,拓宽 了 正 畸 的 领域 。 不 仅 包 括 对 
成 人 错 验 畸形 进行 全 面 的 正 畴 矫治 ,还 包括 为 其 他 控制 牙 病 和 恢 
复 功能 的 口 以 治疗 提供 便利 所 采取 的 必要 的 著 齿 移动 。 

成 人 快速 进行 性 牙 册 光 rapidly progressive periodontitis of a- 
dult 
AGRGPGCTTHEERUUS o e DERBSETUTAXE—E 
牙 。 本 病 有 明显 前 活 动 期 ,活动 期 的 特点 是 牙 眼 有 急性 炎症 , 眼 缘 
增殖 ,鲜红 , 牙 档 肯 破坏 迅速 ,引起 牙齿 松动 或 殊 失 ,但 到 带 止 期 ， 
炎症 消失 。 筷 老 有 时 有 全 身 不 适 ,精神 抑郁 ,体重 减轻 等 症状 。 病 


7 成 


程 分 活动 期 与 静止 期 ,炎症 与 骨 破 坏 表 现 不 一 ,大 部 患者 中 性 粒 细 
胞 或 单 核 组 胞 功能 缺陷 。 

成 人 助 语 收复 体 adult speech aid prosthesis 
改善 成 年 人 语言 和 发 音 的 修复 体 , 多 应 用 干 腥 裂 患者 。 

成 型 片 matrix band, matrix 
分 为 肾 酯 薄膜 ,赛事 玫 和 金属 成 形 片 三 类 .前 两 类 适用 于 前 斤 , 爹 
属 成 形 片 借助 成 形 片 夹 将 其 国定 在 牙齿 上 上 ,用 干 银 莱 台 金 充填 关 
牙 复 面 洞 。 

REKE matrix holder, matrix retainer 
与 金属 成 形 片 配套 应 用 ,其 前 嵌 用 于 扣 住 金属 成 形 片 , 夹 的 前 端 有 
螺旋 :用 于 收 紧 和 放松 成 形 片 。 成 形 片 夹 分 为 两 类 ,一 类 用 于 邻 阁 
面 省 , 另 一 类 用 于 涉及 远 中 和 近 中 两 个 邻 面 的 窝 洞 充 填 。 

成 牙 本 质 细 胞 层 空 泡 性 变 vacuolar degeneration of odonto- 
blastic layer 
TEXT Rep , 渔 形制 备 \ 有 刺激 性 充填 物 等 刺激 所 产生 的 早期 反 
应 .其 形态 特点 是 成 牙 本 质 细 胞 内 和 细胞 间 有 液体 积聚 ,形成 水 泡 
撞 压 邻近 的 成 牙 本 质 细胞 ,使 体积 娘 小 变形 ,一 些 细胞 挤 压 在 ~ 
起 , 似 排列 整齐 的 稻草 东 ,严重 时 使 细胞 消失 , 仅 留 下 一 些 水 泡 。 

成 牙 骨 质 细 胞 cementoblast 
分 布 在 临近 牙 骨 质 的 牙 周 膜 中 ,细胞 扁平 , 纲 胞 核 加 或 卵 团 形 . 细 
胞 平 铺 在 根 面 上 ,在 牙 肯 质 形成 时 近 仙 立方 状 。 

HLELBHRIN ”又 称 造 贡 细胞 癌 armeloblastic carcinoma 
见 恶性 成 灿 细 腹 瘤 。 

HOMBRE ameoblastoma 
也 称 造 釉 细 胞 瘤 ,由 牙 源 性 上 皮 发 生 , 属 于 牙 源 性 上 皮 和 性 良性 肿 
装 。 但 是 有 局 部 浸润 性 生长 AARETE TATARE. TA 
五 牙 区 及 下 颌 升 支 为 最 常见 发 病 部 位 。 临 床 表现 为 无 痛 性 .渐进 
HGUBCK X 线 片 表现 为 多 赛 性 骨 损害 ,根据 组 织 结构 的 不 同 可 
DERE T ENSE NÉ PER T LIS M 

HBRMRIRBEE)ES AERAN EE ameloblastic sarcoma 
JR. x i en Ma 6C HE ALS 
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成 山 细 胞 纤维 狂 ” 义 称 造 釉 细胞 纤维 痛 amelobiastic fibroma 
又 称 软 性 混 台 性 牙 瘤 (soft mixed odontogenic tumor? aX £t t Hi R 
细胞 癌 。 是 一 种 真性 政 源 性 混合 瘤 , 由 上 皮 和 间 叶 组 织 组 成 .但 不 
形成 铬 质 和 小 本 质 。 好 发 于 青年 人 . 常 发 于 磨牙 区 -生长 缓慢 .无 
疼痛 有线 片 表现 为 单 强 性 透射 区 ,边缘 整齐 .有 时 呈 多 房 性 破 
坏 , 牙 根 被 侵蚀 并 可 见 埋伏 牙 。 镜 下 肿 郊 有 上 皮 和 年 维 结 缮 组 织 
两 种 成 分 .纤维 构成 肿瘤 的 主要 成 分 。 

成 名 细胞 纤维 肉瘤 ”又 称 造 籼 细 胞 纤维 肉瘤 arteloblastic fibro- 
sarcoma 
LER fd i Pod eO Oo REP F FE E HE XE FE. M E KC 
快 且 伴 有 疼痛 感 ,疼痛 发 生 在 肿胀 之 前 SERT Jes IHRER LARES 
长 出 . 六 线 片 显示 舍 骨 有 边界 不 清 的 透射 区 , 肯 组 织 破坏 广泛 . 术 
IEEE. BET V. EBORE BEP [RII pr oy rp RR E 8l PLE 
小 不 一 ERE YE EC EUR CST RA E ARR 

WMT ETA PER A RD PEE TEE a meloblastic fibro- 
odontoma 
*WRUGEBRS. EXETILE,: ESUSEL ROUTIER IRE 
长 缓慢 ,X 线 片 显示 边界 清楚 的 圆 形 透 射 区 , 常 有 埋伏 和 牙 , 镜 下 上 
皮 成 分 似 成 釉 细 胞 瘤 . 间 时 成 分 似 牙 乳 头 状 ,并 见 秋 质 , 牙 本 质 及 
牙 骨 质 。 

成 釉 细 上 胞 牙 桨 ”又 称 造 秋风 胞 牙 瘤 ameloblastic edontoma 
又 称 牙 成 釉 细胞 痛 , 多 见于 儿童 , 常 位 王 麻 牙 和 双 尖 牙 区 ,生长 组 
慢 , 一 般 无 自觉 症状 ,有 时 可 使 铬 骨 岂 腾 或 有 轻 度 疼痛 。X 线 片 显 
示 艇 骨 破 坏 及 骨 皮 质 聪 胀 ,有 边界 清晰 的 透射 区 :种 净 内 同时 有 成 
釉 细 胞 瘤 及 牙 闻 的 结构 为 本 病 的 特征 。 

程序 性 作用 programming 
牙 对 哈 甩 肌 有 具有 程序 性 作用 . 即 对 肌 功 能 有 规范 .引导 的 作用 。 

RSE post lag phase 
牙齿 移动 的 迟缓 后 阶段 ,代表 了 皮质 骨 骨 板 吸 收 后 或 透明 样 变 组 
织 清除 后 的 牙 移 动 , 牙 移动 速度 逐 几 或 突然 增加 。 
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RÆK lag phase 
牙 插 移动 的 迟缓 阶段 代表 两 个 方面 :一 方面 代表 了 摩 而 硬 的 皮质 
骨 骨 板 的 下 收 过 程 : 另 一 方面 代表 了 政局 膜 产 生 透 明 样 变 被 细胞 
清除 的 过 程 。 

R delayed eruption of tooth 
包括 乳牙 迟 晴 或 恒 牙 退 戎 ,长 时 间 的 迟 明 .往往 和 根 纤维 瘤 病 和 乳 
牙 下 沉 等 局 部 情况 以 及 某 些 系 统 性 疾病 有 关 。 

WWE ankylosis toorh 
即 因 牙 周 组 织 的 炎症 例 人 台 造 成 牙根 与 牙 档 骨 发 生 粘连 .导致 局 部 
牙齿 萌出 和 高 魔 的 生长 受阻 。 

持续 性 力 constant force 
可 持续 作用 于 牙齿 的 矫治 力 ,这 种 矫治 力 可 经 历 几 个 星期 其 至 几 
个 月 ,直至 牙 货 被 移动 . 弓 丝 恢复 到 原来 位 置 弹力 消失 为 止 。 

HHE needle holder 
外 科 手 术 中 用 于 夹 持 锋 针 的 器 具 . 或 在 正 畸 中 用 以 栓 紧 结扎 丝 。 

A plugger 
在 龋 洞 充填 过 程 中 使 用 的 器 梳 。 包 桥 水 门 河 充填 器 . 银 东 合金 充 
填 器 OREZDGR WOCHE. 

ARH shellac base 
全 口 义 此 制作 时 用 于 制作 暂 基 托 的 一 种 材料 ,其 优点 是 不 易 变 形 、 
BATRE. 

d HE postemergent eruption 
5 gun d RUE E E 5p TE rn XR FO n 
起 后 萌 长 。 

"BN SEE preemergent eruption 
当 牙 冠 开 始 形成 时 LOETE TE OT BIE PLUIE EDS EE 35 ,这 就 是 恒 牙 
UR RUSSE. 

HEH initial contact 
指 当 上 下 裔 闭合 时 .上 下 牙 第 一 次 接触 .是 最 初 的 .正常 的 , 非 受阻 
碍 的 苔 接触 及 牙 尖 吻 合 。 在 理想 鸦 时 .为 正中 答 。 与 初期 禾 接 触 
相同 。 
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初 模型 ”preliminary cast 
由 初中 模 河 注 而 成 的 模型 。 

MHW initial occlusal contact 
indies. 

初始 阶段 initial phase 
典型 的 牙 移动 过 程 按 其 移动 速度 可 血 为 三 个 阶段 .初始 阶段 代表 
牙齿 在 牙 周 空间 的 物理 性 位 移 。 

A preliminary impression 
SH X EROR HE iua F6 d SERE SL ALUL rb LESER EL HOLT 
大 致 的 印 模 , 又 称 概 形 印 和 模 。 

SERES hoe sealer 
KARIERA ,简称 狗 刊 。 外 形 如 钢 , 工 作 头 左右 成 对 . 刃 口 一 
端 成 能 角 , 一 端 成 锐角 。 使 用 时 锐角 置 于 牙 石 便 的 上 内 沟 内 , 刊 除 眼 
上 牙 五 及 浇 屋 起 下 牙 石 ,也 可 用 整 条 闵 口 乔 陈 光滑 面 上 的 菌 诡 和 
牙 石 。 

请 金池 reservoir 
REBRE 2mm 处 的 钴 道 针 上 ,加 一 扁 加 形 暑 球 , 傅 造 中 .铸件 
收缩 ,起 着 加 料 器 的 作用 ,可 以 补 崇 铸件 性 积 的 收缩 ,防止 产生 气 
泡 。 

4 palpate 
用 手 检查 ,触摸 。 

Hi palpatopercussion 
HARAR ARA. 

独 诊 ,的 诊 palpation 
用 手 触 摸 , 轻 压 体 表 . 以 确定 其 下 面部 分 质地 ,进行 物理 诊断 ， 

穿 肯 牙 种 植 体 transosteal dental implant 
种 植 体 从 下 魏 骨 下 缘 植 人 `. 穿 通 整个 下 颌 骨 , 常 用 为 针 板 型 种 植 
ik. 

穿 通 纤维 Sharpey s fibers, perforating fibers 


牙 周 膜 纤 继 中 埋 在 牙 骨 质 和 政权 骨 中 的 纤维 , 称 穿 通 纤维 或 夏 风 
纤维 。 
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FIREM penetrating caries 

PAEA RAER EAR ARARA E REROUUT SR. 
SUBE ETE transmucosal implant 

SERUT BEL o RER B9 $4 4E HE LED AB ACTAE ETF EO Rej Re 
Hitte traumatic occlusion 

Ti 2 HE BUT 5P48 (8 SPARTE HT HP BB (c S CRT JL ER ER ROS Dn CER 

BRAHEA- TARAR EA A P LER B 8 S i Ta 8 6 8 ot 


Ahmet T d. xctl eat Th m er m en ott 
5. 


EERE verticle osteotomy 
矢 状 向 戴 骨 术 。 
EHE vertical dimension 
ER FIE GE TREE. AE E SERE HO DRE . 
垂直 曲 vertical loop 
35d B0 5; 72 2e E CIO TL E ECC SCOPRI PCS PE FR 
垂直 生长 型 vertical growth pattern 
下 颌 的 生长 向 开口 方向 旋转 , 闫 顶点 明显 的 向 于 后 移 位 ,上 上颌 和 上 
下 牙 模 突 的 垂直 生长 ,大 于 关节 富 和 钥 突 的 生长 。 才 表现 为 长 面 
HOEGERAS. 
FAE vertical movement 
是 整体 移动 的 一 种 形式 ,只 是 其 欧 动 的 方向 为 上 下 垂直 的 。 
EAKA vertical tensile loop, Bull loop 
一 种 用 方形 弓 毕 索 制 的 垂直 曲 , 通 党 设计 在 尖 牙 与 岗 甸 牙 之 间 ,用 
于 内 收 前 牙 向 舌 删 移动 。 
ÆA vertical axis 
与 水 平面 垂直 的 假想 线 。 
FERE vertical impaction 
£RGBIBCRGE EDU E enu NER HE ARAMA HU 
WE  swaged crown shell crown 
应 用 合金 片 经 过 狂 压 而 制 成 的 固定 修复 体 。 
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PRSE RE swaged metal full crown 
RHGdHhTHRE XH MEERA THA ETE 

EMR labial flange 

层 侧 基 托 边缘 。 

ERER labioplasty, cheiloplasty 

MIR FRR Jr EBEE Je EO ek SH tE HE E . 
BEH lip bumper 

RTP€RERNERE REEL BÉ PEA S. PAE AA 
NIS EH EE P- ^E UERLOI HEARREN., UTC EAFA. 
AEHPTUUS ER 2—immoPWAHWOTO. RISEHUREmT 
FAF- TEE ABAH T UIT EK ERST Bs EE 
位 置 。 

XT labial bar 

BAG XB. 

EG labial arch,labial bow 

一 般 用 0, 70. 8mm ARATAM SM ETATE SRIF 
妃 形 态 一 致 的 外 形 . 置 于 牙 弓 民 侧 , 常 形成 曲 以 调整 号 的 紧张 声 、 
主要 用 于 切 牙 的 内 收 和 扭转 锋 治 ,也 可 用 于 保持 ， 

BAR, MEE lip furrow band 

在 胚胎 第 ? AFH RA IAE R RR 09 — oh IE A. 59 T E 3E FR 
从 原 口 四 的 上 皮 衬 里 发 育 而 来 。 随 后 , 它 进 入 结缔 组 织 形成 上 皮 
墙 将 慎 和 牙 邮 的 结缔 组 织 分 开 , 形 成 上 颌 和 下 饰 的 形状 。 其 中 央 
I Aro SER E RUBER PES E BERE nit B Itt e RIA 
上 皮 衬 里 形成 齿 粘 膜 ,两 层 粘 腊 间 的 裂 形 成 前 庭 沟 。 

Eii vermilion border 

f 65 5H MEE RA 5 EL ARERR. 

Ex labial splint 

*RIEREM. 

BER cleft lip 

dE REST ADRCN X. RO JE FEIUE LJ RN p UE E RT 
WIIHIESABUPAILEAS EI. MEERN ERTER BERRE 
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AE LEES EB NIRESAAT. 

唇裂 修复 术 cheilorrhaphy 
层 裂 修复 术 是 通过 外 科 手 术 的 方法 对 唇裂 进行 整 复 ,关闭 裂隙 恢 
复 唇 部 的 功能 和 形态 。 

BE labial surface 
FESH E io i. 

EW herpes labialis 
RETERORR KERA ERS. 详 见 疱 骞 性 口 炎 。 

EFRA lip retractor 
四 于 张 开 上 下 层 ,以便 暴露 上 下 前 牙 唇 面 。 

BE labial vestibule 
EFTETESFI FARE FR R 2. A E TAUR RH EGN 
BRA E EE R 

ESSEE labiolingual appliance 
ES I IDEO NC MAA A DSR E EE 
簧 组 成 。 可 用 于 推动 牙齿 EBCIITOEÓtZgmRSTSK 
Br nifi aes AI IE RUIT RE. 

ETJ incompetent lips 
当面 部 表情 肌 松弛 ,下 后 在 休息 位 时 ,上 下 必 哥 持 分 开 状 态 ,会 导 
致 口 呼吸 造成 牙 丘 随 形 的 同 题 或 革 周 问题 。 

ERGO labial frenum 
Hu BEER E aE FA E IR ROMS AERE LL a ER R 
ECER- RETRAIA. 

Æ labial gland 
TENE TE DECR. XX X5SWARETERIBL READER, 
REXGUM. MERE. 

BaH labioversion 
irs ARIETE CERES DNI, 

层 炎 cheilitis 
层 炎 是 发 生 在 层 部 的 炎症 性 疾病 ,包括 急性 和 慢性 两 类 。 
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SERA vermilion borders 
唇 部 粘膜 与 皮肤 之 闫 接点。 
YER porcelain jacket crown 
FARIEM. 
HI porcelain tooth 
AE PE A UI pp S T o 
磁性 种 植 体 magnetic implant 
以 于 辅助 固 位 的 种 植 储 复 体 。 
ME magnetic retention 
PIR E Di 3] FER 09 38 A E E HG L^] A A ER E EE — i L 
取得 国 位 。 
WER armature keeper 
用 软 磁 合 金 制 作 而 成 ,固定 于 牙根 的 根 面 上 称 为 衔 铁 。 
次 桥 基 secondary abutment, auxiliary abutment 
KEEF 
只 状 型 成 釉 细 胞 并 plexiform ameloblastoma 
处 状 型 成 釉 细 胞 瘤 是 指 肿瘤 上 皮 排 列 成 不 规则 的 团 块 或 形成 网 状 
联结 的 上 皮条 索 ,每 个 细胞 团 块 或 条 索 被 一 柱状 细胞 层 所 环绕 .其 
中 会 有 星 网 状 样 细胞 ,通常 是 由 于 癌 质 圳 性 变 引 起 衷 肿 形成 .而 不 
是 发 生 在 上 皮 岛 由。 
拥 丝 切断 钳 heavy gauge side cutter 
由 工具 钢 制 成 ,两 丸 相 对 ,用 于 切断 金属 丝 。 
RERUM salivator 
FAT RU BC RR fE 2) B LDUR Ba egit & P ioa Ln 2 6 FIERE E. 
脆性 brittleness 
dece mm T eto UU E ECEEER (CK ix PE 0 06 
已 处 于 断裂 临界 点 ,容易 断裂 。 金 属 的 脆性 大 , 则 韧性 及 延展 性 降 
低 。 
RLRE quenching unit 
成 品 冠 经 冲压 后 将 实 硬 ,不 利于 锤 造 ,要 进行 退火 处 理 。 简便 的 方 
法 是 将 冠 套 放 在 石棉 寺 娲 内 或 废旧 的 石 襄 模型 上 ,用 吹 管 火焰 直 
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接 吉 热 ,使 冠 套 成 橘红 色 , 室 滥 冷却 , 即 可 达到 软化 的 目的 。 
$3 malocclusion 
上 下 颌 第 一 磨牙 的 关系 正常 ,但 其 余 牙关 系 有 异常 者 称 工 类 错 验 ， 
SUCHE C. TCR EUR ESTEE GERA. IER INSIDE ESSE REUS 
错 验 畸形 malocclusion 
是 指 儿 童 在 生长 发 育 过程 中 ,由 先天 的 遗传 四 素 或 后 天 的 环境 因 
素 , 如 疾病 ,口腔 不 良 习惯 、 替 牙 异常 等 导致 的 牙齿 、 馈 骨 , 版 面 的 


畸形 。 如 牙齿 排列 不 齐 . 上 下 牙 弓 僻 的 关系 异常 . 颌 骨 大 小 形态 们 
置 异 党 等 。 


错 哈 模拟 矫治 验 架 ”typodont 
ARERR A. TEIRA RT e E o a a 
形 的 口 性 模拟 器 ,用 于 正 酶 矫正 教学 的 训练 。 


KE major connector 
EUER AR EIT ERE. 
RE die 
是 牙 体 预备 的 个 别 模 型 M TEILS ESERBI. 
带 环 band 
由 不 锈 饥 片 或 台 金 金属 片 制 成 的 金属 环 ,要 求 与 牙齿 密切 地 粘着 ， 
具有 良好 的 固 位 作用 ,并 不 妨碍 咬合 ,对 牙 眼 无 刺激 。 
带 环 调 形 钳 band contouring 
用 于 已 初步 成 形 的 带 环 上 调整 颈 乡 外 形 .形成 牙 冠 突 度 。 
PREH band forming plier 
用 在 牙齿 上 直接 法 制作 带 环 或 间 捷 法 制作 带 环 ,将 带 环 片 拉 紧 成 
形 。 
带 环 就 位 器 band seater 
推 压 带 环 就 位 ,使 其 密 侣 ,并 可 用 以 就 位 锁 丝 及 结扎 丝 的 末端 。 
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带 环 扩大 钳 Mershon band contouring plier 
用 于 带 环 大 小 的 加 压 扩 大 ,以 便 放 人 和 牙 上 。 

带 环 去 除 钳 band removing pliers 
用 以 去 除 带 环 的 钳子 。 去 除 前 牙 带 环 用 黄 状 头 , 去 除 后 牙 带 环 用 
Ak. 

HERRER bone swagging 
PEEPI ERRERA TERE FARAN. 

带 环 推 压 器 band pusher 
用 于 将 已 成 形 的 带 环 压 入 就 位 ， 

带 孔 牙  diatoric tooth 
人 工 牙 有 孔 状 画 位 形 作 为 机 械 固 位 手 眉 , 问 定 于 化 学 性 质 与 之 不 
周 的 义齿 基 托 材料 中 。 

AMEEN vertical helical loop 
弯 制 垂直 曲 时 加 一 环 图 ,这 样 曲 的 弹性 更 好 , 且 矫 治 力 较 温和 而 持 
A. 

带 圈 水 平 曲 。 horizontal helical loop 
在 水 平 曲 上 加 一 环 圈 , 使 曲 的 弹性 更 好 ,并 可 使 矫治 力 温和 且 持 
A. 

WARE ribbon arch 
1916 年 由 Angle BH - Je FERES — KERER EERTE 
TESZ PAHEDE AREARE HS TEE. EEEN 
治 技术 发 展 的 一 个 重要 阶段 。 

THEE Davis crown 
R—BM RURETIS AGERE GENERE. AEREN RE R 
XKGROMERRIDEL. drirRe E Hog DY H. EA xk mel un 
毕 封 闭 等 缺点 , 故 临床 很 少 应 用 。 

PEHE one arm clasp 
PRETEKA, UU AE HC DL 18287 AE 697] E RU 
平衡 。 

MF unilateral equilibration 
Epin, ERG Ru ERA dp AD TORT LT TENUES ER 
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无 万, 非 工作 侧 无 接 抽 
单 端 固定 义齿 cantilever fixed partial! denture 
见 单 端 固定 桥 。 
AAEE cantilever fixed bridge 
固定 义齿 的 一 种 ,一端 固定 干 基 牙 ,一端 游离 。 
ALAL single complete denture 
PUR Eia TETARA a fE PS LU. 
ff] guide pin 
DREPPIB X £t —18 Pen] ETIA E IA R P e A SE LA 
种 植 体 的 位 置 及 角度 以 及 与 其 他 软组织 或 骨 性 标志 的 关系 。 
GERAAM intraducial papilloma 
XGA. 
5: XW guide plane 
BERELE TREE B LDLSBRUE R IEEE T 
捣 碎 牙 尖  plungercusp 
ERER FRAR. 
BILE inverted L osteotomy 
矫治 罕 癸 或 癸 骨 后 退 的 一 种 外 科 手 本 方法 。 
HE infrabulge 
观测 线 以 下 区 域 。 
倒 目 区 卡 环 ”infrabulge clasp 
一 种 杆 形 卡 辟 从 基 托 边缘 伸 出 ,作为 铸造 基 托 的 让 伸 或 直接 于 笋 
HEHE. 
MEMA retrofilling 
根 尖 切 除 术 中 ,从 根 尖 进 行 充填 ,以 封闭 根 尖 孔 。 
SHEH reverse hook clasp 
常用 于 侧目 区 在 支 托 的 同 铀 下 方 的 基 牙 RH RBS ELE ALBI EC 。 
LETERE. 
MLF inverted cusp tooth 
&U 3X Ur A 69 dee RESET ROTER ,增强 固 位 。 
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tifs inverted cone bur 
洋 部 为 倒 欠 形 的 牙 外 ,有 不 同 大 小 的 型 号 。 
MEME inverted impaction 
HERRITA (89) 38 81 SUBE ,而 与 正常 萌出 方向 相反 者 , 称 为 倒 
EH. 
低位 牙 infraversion 
从 三 直 方向 上 看 牙齿 未 萌出 到 咏 合 平面 或 坦 出 不 足 。 
TERRAS low silver amalgam alloy 
合金 中 银 的 成 分 少 于 0526. 
ZFF second order bend 
ROG D HE dex EIRTIELS H ARS gl oA F A A SHE S La E 
"nümxm. 
第 三 序列 变 曲 third order bend 
只 能 在 方形 弓 毕 上 完成 。 这 类 弯曲 是 在 方形 弓 丝 上 作 转 矩 , 而 产 
生 转 短 力 。 基 对 牙齿 进行 控 根 移动 的 关键 步 又 。 
SEME first order bend 
是 在 矫治 妃 丝 上 作 水平 向 的 一 些 夸 曲 , 主 要 有 内 收 变 和 外 展 弯 。 
点 焊 机 spot welder 
用 于 正 畸 带 环 制作 及 其 他 一 些 必需 的 焊接 ， 
垫底 lining intermediary base 
用 能 绝缘 的 无 刺激 材料 ET E H E ETETE E 
被 充填 材料 的 物理 或 化 学 因素 刺激 。 
垫底 rebase 
TrAETGIR 1r FH E] BERE EE SD RC SR — Ie UL DECRE TC 55 4H RU ^] 
接触 。 
雕刻 器。 carver 
用 于 在 女 示 合金 初战 前 雕刻 牙 面 的 器 枢 。 通 常 为 爪 形 AKEE. 
REA sella, 3 
嵌 鞍 影 称 的 中 心 。 是 常用 的 一 个 频 部 标志 点 。 
丁香 油 酚 ”eugenol 
系 无 色 或 淡 黄 色 波 体 , 具 枉 味 , 征 溶 于 水 , 易 浴 于 乙醇 ,具有 消毒 、 
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局 部 安抚 ,防腐 止痛 和 麻醉 作用 。 

钉 板 型 种 植 体 staple implant 

为 穿 骨 种 植 悼 的 一 种 类 型 。 

ST SABE pin and tube appliance 

Angle F$ 1912 年 提出 的 一 种 固定 矫治 技术 ,是 方 丝 弓 矫治 技术 的 
前 身 。 

THERE pinlay 

将 固 位 钉 插 人 针 道 而 固 位 。 

钉 形 国 位 体 ”pinledge retainer 

Top d Eoo iE TR 

TARZ coping screw 

螺丝 固定 型 种 植 义 货 的 修复 螺丝 在 杆 卡 式 种 植 义 齿 中 称 为 项 盖 录 
些 弓 接 图 固定 螺丝 。 

TE coping 

覆盖 义齿 中 替 盖 牙根 面 的 装置 。 

定位 平面 “plane of orientation 

上 颌 中 切 乐 近 中 切 角 与 717 近 中 突 尖 连接 成 的 平面 。 

定位 平面 斜 度 inclination of plane of orientation 

定位 平面 与 水 平面 成 的 交角 为 定位 平面 疼 度 ,用 于 全 口 义 首 排 牙 。 
动力 夹板 ”dynatnic splint 

又 称 功能 性 验 云 板 。 
动力 柱 钉 power pin 

Tip edge 矫治 器 的 一 个 组 成 部 分 ,可 从 切 端 或 眼 端 插入 托 档 坚 管 
来 固定 弓 丝 .也 可 用 作 扶 牵引 图 的 装置 。 

TEE cavity walls 

经 过 制备 具有 特定 形状 的 润 形 s h EL A BEA MS p. P3 8E STT EL AP, 
Amme, 

WAM cavity lining 

又 称 护 洞 漂 。 当 窝 洞 较 浅 时 ,不 便 用 固体 材料 垫底 ,可 甩 洞 衬 剂 、 
为 一 种 线 黄色 透明 液体 : 涂 于 洞 辟 及 洞 底 的 牙 体 质 表 面 , 吹 干 后 成 
为 一 层 薄膜 ,能 隔 高 冷 热 刺激 。 
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mA cavity angles 
AE S ARAA ERT MA o 
洞 面 角 cavo-sutface angle 
洞 人 制 壁 与 牙 表 面 的 交角 线 为 洞 缘 角 ,也 叫 洞 面 角 。 
洞 面 角 线 finish line 
洞 缘 讲 面 与 直面 相交 的 线 。 
MAM bevel ! 
BIEESGDSERUIE EIE. FEN GO SUTEIAE WR. 
社 伊 新 斯 卡 环 Duyzings clasp 
1989 年 由 Duyzings 设计 的 一 种 卡 环 . 两 卡 环 臂 游 离 端 在 基 牙 类 侧 
的 兰 类 导线 下 的 傅 凹 内 之 近 远 中 外 展 际 处 , 因 位 作用 良好 。 
短 头 型 ”brachyecephaly 
旺 部 的 形态 可 以 用 头颅 指数 (头颅 指数 一 头 需 / 头 长 x 100) 来 表 
示 。 头 颅 指数 大 于 80 为 短 头 型 。 
RAR plaster 
BW m okmu. SERRE neas. 
对 半 卡 环 half and half clasp 
Hr PAESE e a BLEU R PIUEE H3 p EL UL. Bit e c 
于 金属 支架 上 . 即 由 两 个 相对 的 卡 环 辟 和 验 支 托 组 成 .常用 于 基 牙 
前 后 均 有 缺 隙 的 孤立 的 豫 兴 牙 或 磨牙 上 .支持 和 固 位 镍 用 都 很 强 ， 
对 耳 屏 antitragus 
耳 虹 的 耳 轮 前 相对 耳 屏 的 小 的 肉 屏 
Hyj end to end occlusion, edge to edge occlusion 
牙 尖 交错 位 时 ,前 牙 切 缘 相 对 或 后 牙 同 名 天 尖 相 对 。 
HERIR space of Donders 
当下 颌 及 舌 处 于 休息 位 时 SH IS HE R Z Fe P Fe] B 
多 发 性 纤维 上 皮 增 生 multiple fibroepitbelial hyperplasia 
本 症 为 口腔 粘 腊 出 现 多 发 性 的 结 节 . 结 节 太 小 不 一 ,有 蘑 或 无 蒂 。 
上 皮 与 结缔 组 织 均 增生 . 故 组 织 学 上 应 诊断 为 多 发 性 纤维 上 皮 增 
*. 
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EX utility transpalatal arch, UTA 
TEMA- EFLRRL LE ETLE -ETERRA E 
固定 矫治 器 中 的 重要 组 成 部 分 ,具有 多 种 功能 ,广泛 的 应 用 在 现代 
固定 正 畴 矫治 技术 中 。 

多 服 毕 ”multistrand wire, twisted wire 
missi A mmisu. 

gR repond wire 
Er 5 EI Ph RA FE PP PIE ROE IE EE RUD o ACRI 
gam. 

&£ EP RF paraformaldehyde pulp mummifying agent 
由 多 聚 甲醛 MERD WEE EER RERA, EFIE 
PRAT. 

ZAAR multiloop edgewise arch wire, MEAW 
用 于 纠正 开 禾 的 一 种 蠕 治 技术 ,其 特征 是 在 方 丝 主 己 丝 上 索 制 8 
个 水 平 曲 , 每 侧 上 下 各 4 个 水 平 曲 , 均 朝向 近 中 方向 。 上 .下 额 水 
平面 的 尉 直方 向 用 禾 皮 图 牵引 。 

S NIE cell rich zone 

” BRECHEELNUTE SEHR LUI] E PR REB LIE de RS 
之 内 侧 为 无 细胞 尽 , 在 该 屋内 侧 , 细 胞 密集 , 称 为 多 细胞 层 。 

多 省 ”ptyalism ,sialism 
RE RR Ar ORE RE 

dp EEREREES polymorphous low grade adenocarcinoma 
REDRE ASA E T DL PINGERE p RR CR IER o TE 
BDTSEMEEmGL. MWOPDSCOHUENERGALAS. I ERO BE. H 
物 无 包 腊 , 呈 温润 性 生长 , 索 现 为 组 胞 学 上 的 一 致 性 和 组 织 学 上 的 
多 样 性 。 肿 瘤 间 质 常 呈 致 璃 样 变 或 粘液 透明 样 变 。 预 后 良好 。 肿 
瘤 主 要 由 肿瘤 性 肌 上 皮 细 胞 所 组 成 。 

SKERM polymorphic adenoma, mixed tumor 
又 称 洪 腺 “混合 瘤 ", 是 泛 怕 肿瘤 中 最 常见 者 ， 可 发 生 于 任何 年 龄 、 
以 40 岁 左右 多 见 。 大 省 腺 中 以 朋 腺 最 多 , 肿 物 无 狂 , 生 长 缓 塌 , 表 
面 光 滑 常 星 结 节 状 ,和 触 之 质 硬 ,与 皮肤 及 深层 组 织 无 粘连 ,活动 度 
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和 良好。 上 共有 多 形 性 或 "混合 性 "特征 , 即 肿瘤 性 上 皮 组 织 与 粘液 样 、 
软骨 样 组 织 混 杂 在 一 起 ,上 皮 性 咸 分 常 形成 蛛 管 样 结构 以 及 上 肌 上 
皮 细 胞 和 鳞 状 细胞 团 片 。 此 痛 生 长 疆 慢 ,无 明显 症状 。 昌 有 和 色 膜 . 
但 其 包 膜 内 有 瘤 细 胞 侵 人 或 形成 卫星 瘤 结 。 

多 用 纪 utility arch 
是 一 种 长 辟 弓 ,和 多 采用 细 的 正方 形 丝 , 在 辟 牙 与 侧切 牙 间作 成 桥 形 
3j dm DER SEE RNS.RETmHTETEXSSTIT. 
同时 E Jr £t RIH F D AS PR DRE TS o O TAR ELEC HE 
35. DIT B IE ELTE e FE ABE IRE IR LE. Uo A SEXE RT TE I 
ilm PUES EMDENEESLUUEEDRINA. DIE FUR AUN 
作用 的 号 丝 设计 。 

EH Howe's plier 
可 用 以 窒 紧 结扎 丝 ESER Bad B Fr Un Jp VL RC P D bl i ERE RR. 


Wim glabella, G 

额 部 之 最 前 点 。 

HFE fromal plane 

平行 于 前 额 ,与 矢 状 平面 重 直 的 平面 

额外 牙 supernumerary tooth 

正常 牙齿 之 外 多 生 的 牙 。 

TRMA malignant ameloblastoma 

JFE Th S B 005) Fo EE E B. RA PER tE E A t a ae PR E. 
PORUM A TE R E PETS B EROR EE EUR A ORA o 

FW palatum „palate 

间 palate- 分 开 鼻 腔 与 口腔 的 ~ 个 隔 . 包 括 由 硬 的 骨 部 组 成 前 部 的 
HERS A h SLE E EA LI e 
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PR palatal plate 
肚 板 厚薄 均匀 ,前 绿 离 开朗 综 4~6mm, 按 其 形态 可 以 分 成 马蹄 状 
BH EDI ESBERHR S C .全 胆 板 和 变异 肌 板 。 

BED] fovea palatinae 
YEA IB S E HE b E A AE ID RR EXE Fo rp E e RR ME d 
B. 

MEER  palatoplasty 
胆 的 成 形 再 造 手 术 , 包 括 肚 型 修补 术 。 

BAIE greater palatine foramen injection 
WEWLIEB. 

RUD palatal 
HXR€SOCHED UTR ETE. 

BARRE palatomyography 
xHibia EIS aie sil f7 HAB R. 

RRRA palatograph 
记录 讲话 时 蝴 部 运动 的 一 种 仪器 。 

肚 帆 张 肌 tensor veil palati muscle 
位 于 习 帆 提 肌 外 人 出. 为 三 角形 薄 且 。 起 自 必 内 扳 基部 及 咽 鼓 管 软 
则 附近 骨 面 。 在 翼 内 肌 和 翼 内 板 之 间 重 直下 行 , 其 纤维 汇聚 成 一 
JL, EESEREAR 89 JLP- LL PUE T3 PA ORE TITRE 38 EM 
山 容 局 时 收缩 时 可 拉 紧 软 笨 。 

WAI 。 Petrosaipingostaphylinns，Petrostaphylinus, levator 
veil palati muscle 
RE GTCONSUCEOREUESCH RUSO. EE T BEP LESS LT 
TIE acd e. mH RISE. 中 份 横越 中 
ABE mi. SEXES A. WWA ARNEE FR 
SAARE RER. AHER E (fe IS. E e R DN RE or A HI RE zh 
是 参与 胆 虽 闭合 的 主要 肌肉 。 

慨 舌 窗帘 翻 风 术 palatal lingual curtain procedure 
用 于 治疗 上 颌 前 年 牙 局 病 , 作 着 侧 邻 间 深切 口 与 笨 侧 组 织 分 高 ,类 
METI ,翻动 中 舌 斩 .到 治 , 根 面 平整 。 其 依据 在 于 维持 正 侧 的 
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牙 起 结 档 从 而 最 大 限度 的 减少 美观 的 改变 。 

ARALAR) palatal seal 
Ti fc Bh e m RID B5 SL Up AE REEL CAS En Ea 

腾 带  palatal bar 
E7UKÓXERIERI— IUS GNU UIS TER MES TEENS IL RUE 
X8 GUESS RUE CH PES FB IE E 8mm, 厚 lmm, 位 于 上 胆 硬 区 
ERREZI HARREN 6mm, BRIE 1.5 2mm € 
3. 5mm, ft TF ES S EX Jn , 申 动 线 之 前 ,两 端 向 前 位 于 第 一 .二 磨 
TE. ARE 1 一 1. 5mm, 宽 3 一 5mm* 世 于 上 颌 硬 区 两 例 ,与 
牙 弓 平行 ， 

腾 功 能 不 全 palatal insufficiency 
加 解 剖 形态 或 生理 功能 不 全 

己 后 封闭 区 postpalatal seal area 
前 后 桔 动 线 之 间 区 域 。 

Bi palatopagus 
在 有 聘 部 相连 的 对 称 性 李 生 子 。 

IE cleft palate 
OR LOC K PEDRO 2, — € 5 ERU PER. EAA NHA. E 
吸 ,进食 .发 音 发 生 障 碍 ;鼻腔 失去 对 尘土 . 冷 空 气 过 滤 和 加 温 作 
用 , 易 发 生 上 呼吸 道 感 染 。 中 线 上 有 先天 性 裂隙 的 肋 ,可 为 单纯 的 
ZEE RUT dU PECES BUS B5 203 LJ — RR ALTE SE Hi — 4 
PEU n RE p scs SP UE, 

肚 裂 系列 治疗 cleft palate team approach 
PARIA EMEA R JPB E SERE O E GRUPPE oO RS 
EAH BAP RIRE ,社会 学 ,心理 学 .语音 几 理 学 .耳鼻 喉 科 等 
多 个 专家 共同 参与 ,对 患者 不同 时 期 的 状况 作出 评估 ,诊断 ,为 串 
者 制定 并 实施 整体 性 治疗 方案 ,并 进行 长 期 纵向 随访 ,评定 治疗 效 
果 。 

BERSSSO palatorrhaphy 
EHE FR S E LIT B9 FS BE Ser OX m oS IE 0 ORE E 
TORRETA ERN. Hop ARE EON EI T TUS RT Emh E 
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AERA EIE GEN ER S ODER IE. ICTORBUSESRIÉE SOR, 
WED torus palatinus 
ATE RNEER. TEANA EEA AR CR MA A 
A 8 psldk Bras AAE, EE ERR, 
RAN palatoplegia 
REA. 
Bü palatal surface 
Emu ERIS ME. 
BFE palatal plane,PP 
ERRSMA RHE, 
MFL anterior palatine foramen injection 
FRAEN ARE Bl TG OLERE KTO 2 HR XE A RA a E E 又 
TRS His. Hut ed EXC EEA ETERRAK 
交界 前 O Sem EB PE BR ARES 1, 0em REESE REL LE 7T Ak R A RU 
注射 。 
NER palatal vault 
旺 拱 形 ,由 看 肋 和 软 朋 组 成 。 
Mik palatine gland 
BrTOGRESEURLE SOS LZ [e] MEE JL RES CS ERE RE ELRCS IS 
S EHIBCT E SER LIS OR PC RO LE a 
BERAE velopharygeal closure 
RE BEA CA I8] 00 Fe BL ES E iE RE E E E CE o E RO E 
BRA. 
肚 咽 闭合 不 良 velopharyngeat insufficiency 
常见 于 先天 性 肚 型 ,发 音 时 不 能 完成 口 鼻 通 道 隔绝 。 
腾 咽 括约肌 palatopharyngeal sphincter 
EO M EREN RAEMP ENS f TUR 
LESTIE AUD EIEC EE 
M palatitis 
BE. 


肚 儿 耳 二 发 . 36> 


MIF palatal strap 
UER. 

FAS palatal rugae 
ETER RRR i FE P BE pe TRA 6 8 08 6 E RREA ,形状 大 小 不 
规则 。 

儿童 口腔 医学 ”pedodontics, pedodontology 
研究 儿童 口腔 生理 \ 病 理 ,疾病 预防 ,诊断 和 治疗 的 科学 。 

儿童 口腔 正 了 学 “bediattic orthodontics 
研究 对 儿童 进行 口腔 正 畸 的 特点 和 治疗 方法 的 科学 。 

儿童 牙科 学 ”pedodontia 
牙科 学 的 一 个 分 支 ,研究 儿童 的 牙齿 和 口腔 疾病 的 诊断 和 治疗 。 
Fi] pedodontics。 

耳 点 porion, Po 
外 耳 道 之 最 上 点 。 

H8 earbow 
HER. 

HESSE  auriculocempora! syndrome 
FERAHA A ERRER A — EB E rr. 

HEB auricular defect 
外 耳 组 织 部 分 或 全 部 缺失 。 

Ef  auricualr prosthesis 
XHXHETZASGERB. 

—H e WEBER secondary epithelization vestibuloplasty 
Wes Raf Er DIESE A TFE LEE LB BL FRU D SREE. 


F 


ERP blanching test 
ATERA KERE MEJ LEH AEE RAO ESE 


QM 发 法 反方 


拉 上 颌 中 切 牙 之 间 的 牙 间 眼 乳 头 , 并 使 起 乳头 变 白 。 
发 育 development 
是 生理 上 的 正常 变化 . 即 活体 从 受精 卵 发 展 到 精细 的 多 功能 状态 、 
直到 死亡 的 一 系列 分 化 的 不 可 迹 的 自然 生理 变化 过 程 。 
发 商 不 全 agenesis,aplasia 
胚胎 发 育 异 常 或 后 天 发 育 障 碍 的 器 官 缺 损 畸 形 . 
ATE hypoplasia 
机 体形 态 或 结构 发 育 不 正常 。 
发 育龄 development age 
RU ^E Vy fit ,是 根据 儿童 生长 发 育 的 状况 ,来 判断 其 生长 状态 的 一 个 
指标 。 
法 兰 克 柱 平面 Frankfort plane 
为 由 眼 眠 下 缘 到 外 耳 道上 缘 所 构成 的 平面 。 当 人 端 坐 , 头 保持 直 
立 位 时 .此 平面 约 与 地 面 平行 。 
ERE counterdie 
REBAR, 
E38 cross bite 
车 下 俩 牙 反 蔓 着 上 颌 牙 , 即 为 反 验 。 
RHH reverse curve 
与 正常 输 曲 线 弧度 相反 的 苔 曲线 。 
EENEI reverse back action clasp 
皮 回 力 卡 环 的 固 位 辟 尖 端 位 于 基 牙 舌 刷 倒 吗 区 , 卡 环 的 对 抗 署 与 
小 连接 体 在 基 牙 类 九 相 连接 ,结构 与 回力 卡 环 相 拟 ,方向 相反 。 
方 丝 弓 成 型 器 arch former, turtec 
用 于 方 丝 弧 弓 的 膏 制 .成 型 器 上 设计 有 能 放 人 不 同 弧 形 大 小 规格 
的 方形 档 沟 ,并 附 有 和 不同 的 转手 角度 ,以 供 选 择 。 
方 丝 弓 矫治 器 ”edgewise appliance 
是 多 带 环 矫治 器 的 一 种 ,于 1925 年 由 Angle 首先 提出 。 方 形 毕 马 
iru mih itm Ene. XXXI SEE 
是 这 类 矫治 器 的 -~ 个 重要 特点 。 
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Ha tweed arch bending plier 

BLAD 46 Ed Eb B TELA CRIT SERES M E — P E A 
EE 

方形 弓 丝 rectangular wire 

方 丝 弓 矫治 技术 中 使 用 的 方形 的 已 丝 。 

JP rectangulat tube 

用 于 插入 方形 马 丝 的 方形 站 面 管 。 

AER edgewise wire 

RERAMA AREE B Go de EE RSD TERUEL IIR ELTE 
用 ,有 利于 控制 牙齿 的 移动 方向 ERE P USE EE TE E. 
仿 牙 模 typodenc 

在 体外 模仿 真 牙 大 小 制备 的 牙 模 .用 于 教学 。 

HA radiogram, radiography 

义 线 检查 所 形成 的 在 瞎 片 上 的 影像。 

FREH achromatic 

指 白色 .黑色 和 各 种 深浅 不 同 的 灰色 组 成 的 系列 。 

FAME nonundercut area, suprabulge area 

牙 的 外 形 高 点 线 的 苔 方 锥 形 区 域 为 牙 冠 的 非 倒 也 区 。 
JETER nonworking side 

下 颌 向 某 侧 作 侧 方 运动 时 ,相对 侧 为 非 工作 删 。 

非 工作 但 骆 接 触 nonworking side occlusal contact 

下 后 在 侧 方 运动 或 咀嚼 运动 时 非 工作 侧 上 下 牙齿 的 接触 。 
非 解剖 式 牙 nonanatomic tooth 

EX EPOTDDIEOLI ODE D IERI M DE LITE 
的 一 种 人 造 牙 。 

非 正中 关系 eccentric relation 

覆 上 下 颌 牙 弓 在 正中 关系 以 外 的 所 有 位 置 关系 。 

非 正 中 验 间 记录 — eccentric interocclusal record 

在 非 正 中 骆 位 置 时 记录 的 牙关 系 。 
非 正中 验 eccentric occlusion 

iEn LPS GL. 
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AEICBÉEREPXR eccentric jaw relation 

JE E FB S EE P RIVUAPRIST UE ERU 
FERRARE eccenttic checkbite 

在 非 正 中 咬合 关系 时 所 作 的 记录 。 
肥大 hypertrophy 

组 织 或 器 官 由 于 其 组 成 细胞 的 体积 增 大 ,致使 该 组 织 或 器 官 超过 
正常 太 小 。 

EA disuse atrophy 

指 由 于 牙齿 没有 对 验 功 能 ,致使 下 周 趾 变 空 TEAR MEF. 
SAMAH sectional facial moulage 

面 模 型 由 几 段 分 别 制 取 。 

AERA sectional impression 

印 模 由 几 段 组 台 而 成 。 

分 商 剂 ”seperating medium 

是 在 口腔 临 岂 收复 时 ,技工 操作 过 程 中 经 常 使 用 的 辅助 材料 。 包 
括 石 膏 分 高 剂 .树脂 分 离 剂 . 删 分 离 剂 以 及 其 他 分 离 剂 。 其 主要 作 
用 是 在 站 种 相同 的 或 不 同 的 材料 之 间 , 或 材料 与 模具 之 问 形成 隔 
离 膜 ,使 材料 与 材料 或 材料 与 模具 不 发 生 粘 连 。 

SEY elastic separating plier 

用 于 将 分 牙 橡皮 圈 扩 开 ,以 压 人 牙齿 的 邻 间隙 内 进行 分 牙 。 
HAREE secrete extracellular material 

细胞 分 泌 细 胞 间 质 ,随后 间 质 再 矿 化 ,是 骨 的 一 种 生长 方式 ， 
AFM tooth seperator 

正 畸 过 程 中 用 于 把 政 此 分 开 的 装置 。 

$3 tooth seperation 

Ap OR HIE AHT B0 HEEE Ae 2e Hi OREL AREE IB I F E 
人 支 抗 牙 的 近 远 中 邻 面 , 而 使 之 出 现 潜在 性 的 空隙 .以 利 带 环 能 容 
易 就 位 。 

分 牙 术 bicuspidization 

对 根 分 歧 严 重病 变 的 惠 牙 ,进行 根 管 治疗 后 在 其 近 远 中 根 间 分 开 . 
形成 两 个 独立 的 牙齿 ,以 消除 根 分 歧 病 变 , 适 于 下 后 政 。 
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WEBS phenolic formaldehyde resin 
为 液体 类 根 管 充 填料 ， 其 液体 能 聚合 凝 图 ,并 能 消毒 和 堵塞 根 管 ， 
从 而 促进 了 根 尖 周 病 变 的 惫 合 。 其 成 分 主要 有 三 种 : 即 甲 醛 、 间 莱 
Ig mias. 

粉碎 性 骨折 blow our fracture 
骨折 部 骨 质 断裂 成 许多 大 小 不 等 的 碎片 。 

风湿 性 牙痛 rheumodontalgia 
风湿 患者 出 现 的 未 查 到 明显 其 他 原因 的 牙痛 。 

封闭 luting 
指 修复 体 和 基 牙 组 织 问 院 的 封闭 。 

BH luting agent 
Vr de gis IL OU] E SRI 49 CRUCEROS T EE AE ACHSE Hein n 
的 粘连 作用 ,由 于 封闭 修复 体 与 基 牙 之 间 的 间隙 是 所 有 的 粘 岗 材 
料 必 须 具 备 的 功能 ,所 以 在 文献 中 电 有 用 封闭 剂 一 词 取代 粘 固 剂 . 

MERE  beewax 
外 科 和 手术 后 用 来 止血 的 一 种 螨 . 

RAH cellulitis 
急性 化 腑 性 炎症 弥散 性 者 RON ERE UR 

汉 埃 布 纳 线 von Ebner line 
又 称 为 生长 发 育 线 , 是 一 些 与 牙 本 质 小 管 重 直 的 问 葡 线 纹 。 生 长 
发 育 线 闻 星 的 间 踊 即 为 每 天 牙 本 质 训 积 的 厚度 , 约 4~8um。 表 示 
牙 梧 质 的 发 育 是 周期 性 的 ,活动 和 静止 相互 交 关 。 

DRAA von Ebner gland 
EER FLA ps DC BLUR GE 099 26 ILE S8 8 E E 7] BOE RCM. , 称 为 
We ds AR. 

弗兰克 尔 矫治 跑 - Frankel] appliance 
又 称 功能 调节 器 ,是 临床 常用 的 一 种 功能 性 禾 冶 能 之 一 。 分 为 四 
种 类 型 ,用 于 纠正 骨 骨 与 肌肉 的 不 平 奖 , 分 别 用 于 娇 正 不 同类 型 的 
fits. 

ABEGETGSRENRA Frankfort mandibular plane angle 
TF pp 5e HOFETEZUE BPGROR TAF M pE E EOHERIS ES DE. 
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Si sodium fluoride 


为 防 龋 握 化 物 的 代表 ,能 沉淀 于 牙 锅 质 表 面 ,也 能 潜入 牙 禹 质 内 
部 , 它 与 经 基 础 大 石 反 应 生成 更 稳定 的 气 夏 灰 石 ,提高 了 牙 贡 质 的 
耐 受 性 , 氰 离子 还 有 抑制 菌 斑 生长 和 促进 再 矿 化 的 作用 。 

MFE dental fluorosis, mottled enamel 
又 称 为 氟 得 牙 或 次 釉 , 是 牙齿 发 育 期 间 经 常 饮 用 含 揪 芷 较 高 的 水 
或 食物 所 致 的 一 种 特殊 的 釉质 发 育 不 全 。 轻 症 只 有 部 分 牙齿 牙 面 
有 白垩 状 斑点 ,中 度 者 上 所 有 牙齿 都 被 侵犯 , 秆 齿 表面 出 现 黄 褐色 斑 
绞 且 易 于 磨损 ,严重 者 甚至 合并 负 质 发 育 不 全 , 氟 牙 症 一 般 只 发 生 
TEF. 

浮石 粉 pumice 
主要 威 分 为 SiD: ,同时 含有 ABO, Fe O, Na;0O, K,OSE, Wird 
度 较 低 , 常 用 于 抛光 轻 . 中 硬度 的 金 合 金 , 也 用 于 研磨 牙 体 组 织 ,对 
牙 釉质 无 损伤 。 

Mik attachment 
一 种 可 用 于 义齿 修复 的 固 位 体形 式 , 由 阴 型 和 阳 型 两 部 分 组 上 成 的 
FERA ,其 中 一 部 分 固定 在 口 昨 中 的 牙根 . 牙 冠 或 种 植 体 上 ， 
另 一 部 分 与 人 工 瞻 复 体 相连 ,两 者 之 间 革 不 同 的 机 械 方 式 相连 接 。 

MIR attached gingiva 
Toa E NIS ROT MEFTAMRRTIE HIE MED REHE 
Tl EAR DDR D RIRA E o 

*RTEBESBAEUR HE recurrent aphthous ulcer 
XHONASLOE RRELA SERIEDERZE. REDE 
粘膜 病 中 的 常见 病 。 籽 发 于 层 、 类 , 壬 缘 等 ,病因 不 明 。 临 床上 可 
VLA BLESS PST do qb o .重型 阿 弗 他 次 疡 和 疱 将 样 溃 病 三 种 类 型 ， 
有 自 限 性 ,多 在 ?~14 天 自 意 ,但 常 复发 。 

复发 性 坏死 性 粘 硬 腺 周 痰 periadenitis mucosa mecrotica recur- 
rens 
即 重 型 阿 弗 地 汕 疡 或 重型 口疮 , 江 病 较 大 而 深 在 :直径 10 一 
30mm., 深 及 粘膜 下 层 甚至 肌 层 。 好 发 于 口腔 后 部 , 深 疡 持续 时 间 
长 ,该 病 有 自 限 性 ,复发 同 鞭 期 不 定 , 泪 病 意 合 后 往往 有 疤痕 或 组 
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织 缺损 。 
复合 国定 桥 compound fixed bridge 
将 两 种 或 三 种 简单 固定 桥 联合 使 用 。 
REB composite resin 
是 由 无 机 填料 和 有 机 粘性 材料 为 主 组 成 的 一 种 高 分 于 修复 材料 。 
EAA combination headgear 
EHM t A E e A i RE E E a M e A k e S 
Mg Ee UE IR E Aih F SEE Ej d E E T o 
复合 性 牙 瘤 complex odontoma 
多 发 生 于 儿童 和 青年 .上 下 颌 骨 均 可 发 生 , 以 前 磨 让 区 和 磨 搁 区 多 
见 。 活动 性 生长 期 常 在 牙 列 形成 的 时 期 ,并 可 引起 馈 肯 膨大 ，X 
线 片 表现 为 境界 清楚 的 放射 透 光 区 .其 中 为 放射 阻 射 的 结 节 状 钙 
化 物 。 肿 物 内 牙 贞 组 织 成 分 排列 豪 乱 , 祖 互 混杂 TEE HUE ISO AT 
结构 。 肿 物 生 长 有 自 限 性 。 预 后 良好 
复杂 骨折 complicated fracture 
多 方向 骨折 ,同时 与 周围 软组织 伤口 相通 
副 牙 根 管 , 副 根 管 accessory root cana! 
为 捕 室 底 至 根 分 又 处 的 管道 ,多 见于 磨牙 。 
覆盖 over jet 
上 上颌 切 缘 与 下 颌 切 缘 间 水平 距 离 。 
WA overlay denture ,overdenture 
义齿 的 大 托 组 织 面 直 抱 覆 盖 并 支持 在 健康 或 已 作 过 处 理 的 牙根 或 
"E deno ux. 
NUR  overbite, vertical overlap 


TB EBUT GEI SORORE ARI SE ES. 
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Goshgarian 矫治 器 Goshgarian appliance 
一 种 半 固 定 习 弓 矫治 器 ,用 于 上 狠 劾 牙 及 双 尖 牙 的 字 向 开展 H 
一 简单 的 胆 弓 和 特制 的 磨牙 带 环 舌 面 管 组 成 , 订 弓 必须 水 平 插 人 
管 中 , 常 存在 得 弓 就 位 困难 的 同 题 ， 
ARAYAN removable transpalatal arch 
JE ALS CES DITORUMD ERE k EE A f RR IRE RT NE BT C 
下 进行 加 力 调整 。 
改良 式 第 头 卡 环 modified arrow head clasp, Adams clasp 
活动 娇 治 器 的 一 种 固 位 卡 环 。 有 两 个 类 似 荫 头 的 突起 ,利用 牙齿 
类 侧 的 近 远 中 倒 凹 固 位 ,用 于 个 别 磨 让 或 前 磨牙 。 
ik calcification 
机 体 组 织 内 种 盐 沉 积 以 致 硬化 的 过 程 。 
RAPHE ridge lap pontic 
MGE D eg 5 p jr E da e 
盖 兰 氏 看 折 Guerin's fracture 
双 侧 上 上颌 横 形 骨折 , 同 Le Fort ] fracture, 
RN pulp capping agent 
用 以 覆盖 牙 胡 的 制 市。 V RESO BE EK RR AE A y ah PT RE 
Wes onc DEP HP I EC REC AC OS AE RER R, Cr OCT ME TD RES 
"ED S EURUE SCIES LRLÁUIET TERRIER 糖 皮 质 激 率 用 抗 生 
素 等 。 


ERO pulp capping 
用 对 牙 髓 无 刺激 并 对 牙 髓 有 安抚 镇 痛 或 促进 修复 性 牙 本 质 形 成 的 


HR Hof BETIOR Bor REIS D PEE RIP ERE. 08 HIS de BERI 
RAAH. 
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FRE dry socket 


干 覃 症 为 拔牙 常见 并 发 症 , 多 发 生 于 拔除 下 颌 阻 生 智 齿 后 2 一 3 
天 ,主要 临床 表现 为 牙 槽 富 内 血块 腐败 , 恶 具 , 疼 痛 严 重 。 主 要 病 
理 表现 为 牙 覃 壁 骨 炎 及 周围 轻微 骨髓 炎 , 一 般 是 需 氧 苦 和 厌 氧 落 
的 混合 感染 ,多 认为 创伤 和 感染 是 主要 原因 ,党 疗 为 去 腐 止痛 。 

杆 单元 ”bar wit 
杆 附 着 体 的 一 种 形态 , 阳 型 部 分 恰 与 阴 型 部 分 相 网 合 ,覆盖 义 此 与 
杆 呈 硬性 固定。 

TEX bar joint 
杆 附 着 体 的 一 种 形态 ,有 关节 的 杆 , 从 矢 状 断面 看 , 呈 旷 形 . 且 与 模 
形成 套 简 , 村 与 套 简 之 间 留 有 小 间 听 ,允许 材 盖 义 区 作 一 定 程 度 的 
旋转 或 弹性 运动 。 

FEE bar connector 
LARES «op de C18 6p Spo Hie E — je A Aa TE 
力 的 作用 。 

杆 型 卡 环 bar clasp, push type clasp ,Roacb clasp 
THOAGUE SE dErpdb d Le p IB ei S S ERE LE EFL RE 
向 上 呈 推 型 固 位 。 

HREN crucible former 
ERNA I BERE ,与 铸 道 相连 的 底座 。 CO PEU PETE 


DEED EE P132 DEAE 
Hm. 


PjT3X  Gunning's splint 

ATE TUBE ERAR S det. 

刚度 stiffness 

lig E MARCHE V o P tO 9 REJ FR f TE MA ERE 9 CT GS 
它 代表 材料 发 生 一 定 的 弹性 变形 时 ,所 需 力 的 大 小 。 

MERER internal wire suspension 

一 种 使 骨折 的 面 骨 制 动 的 方法 ,将 穿 过 骨折 区 的 钢丝 和 经 过 软 组 
织 的 线 固定 在 口内 的 牙 号 夹板 上 来 固定 的 方法 。 
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WAME wire cutter 
用 以 切断 钢丝 的 钳 。 

高 媒体 onlay 
修复 体 尝 入 牙 体 窒 洞 内 部 , 且 整 个 芍 面 包括 牙 尖 在 内 , 均 为 收复 金 
RÑ. 

BARAS high copper amalgam 
肉 合 金粉 末 中 及 种 成 分 的 会 量 为 , 银 060 E 2194 3058. 
45 13563096 , 需 汞 量 为 43 站 一 46 吧 。 当 合 铜 量 较 高 时 称 高 铜 素 
合金 。 

高 位 牙 supraversion 
眠 垂直 向 看 牙齿 萌出 高 度 超过 正常 咬合 平面 。 

哥 特 弓 描 计 器 Gothic arch tracer 
用 于 确定 无 牙 颌 患者 的 正中 芷 位 ,分 为 口内 ,口外 两 种 。 是 应 用 措 
绘 针 固定 在 上 蓝 坦 内 ,记录 板 上 甘 一 层 黑 烟 或 涂 一 层 薄 螨 后 固定 
在 下 医 坦 上 ,上 下 车 托 戴 入 日 内 , 令 患 者 向 两 侧 方 问 运动 ,描绘 针 
在 记录 板 上 拱 络 出 咬合 印记 , 称 为 哥 特 弓 图 案 ， 当 描记 针 指 向 哥 
FSRA ,表示 下 颌 处 于 正中 关系 位 。 

哥 特 弓 描记 图 Gothic arch tracing 
描记 针 连 于 下 颌 , 措 记 栈 国 定子 肚 顶 ,下 颌 相对 于 上 颌 运动 时 , 描 
记 针 在 板 上 绘 出 轨迹 。 

AAAH Gracey curette 
在 常用 的 眼下 匙 形 刊 治 器 的 基础 上 进行 了 改进 ,具有 以 下 特点 ， 
《1) 共 ?7 只 ,各 有 特殊 形态 设计 ,有 区 域 特殊 性 ,适用 于 不 同 牙 面 。 
《2) 偏 位 尺 缘 ,可 面 与 加 械 颈 部 呈 的 一 70 度 角 。(3? 仅 应 用 单 侧切 
刃 缘 , 即 长 而 大 的 外 但 切 丸 系 是 工作 缘 ， 

4E X HEIC characterized denture base 
颜色 和 彩 度 模仿 患者 天 热 口腔 组 织 的 义齿 基 托 , 称 为 个 性 化 义齿 
EH. 

TIER individual normal occlusion 
RERET TEETE ARA. AA A EA a 
畴 .这 种 正常 范畴 内 的 个 体验 ,彼此 之 间 又 有 所 不 同 , 故 称 之 为 个 
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别 正常 验 。 
WEHE labial root torque 
使 牙根 唇 向 移动 及 牙 冠 百 向 移动 的 转 符 。 
根 固 位 体 radicular retainer 
利用 插入 根 管 内 的 根 桩 得 到 固 位 。 
根 管 root canal 
久 腔 延伸 人 于 牙根 的 组 长 部 分 称 根 管 。 根 管 的 数目 与 牙根 不 完全 
一 致 ,一 般 较 圈 的 根 ,多 为 一 个 根 管 . 吏 宽 扁 的 根 , 常 有 两 个 根 管 。 
HEKEME root canal length meter 
利用 电阻 值 原 理 或 利用 超声 看 理 测量 根 管 长 度 的 仪器 . 
HEARE root canal silver point 
为 根 管 充填 材料 的 一 种 。 适 用 于 弯曲 根 管 ,具有 不 收缩 , 易 消 毒 ， 
不 刺激 兴 辕 组 织 ,X 线 阻 射 等 优点 。 其 缺点 是 充填 后 淮 以 去 除 。 
RE root canal reamer 
它 是 将 钢丝 压 成 方 锥 体 坯 ,然后 手 曲 成 较 密 的 螺旋 状 , 模 断面 为 四 
RUE WAIE RERA BERGEK TERK. EREA 
BUFTSER IS ES BTE 
HEHH endodontie implant 
Fed ELT Eum Eger WR. 
HEAR endodontie endosseous implant 
通过 牙齿 根 管 延伸 到 肯 内 的 一 种 针 状 种 植 体 。 
根 管 探 针 root canal explorer 
一 种 逐 其 变 细 的 牙科 器 械 , 在 根 管 治疗 时 用 以 探测 根 管 深度 。 
RAA apical foramen 
为 髓 腑 内 血管 e e AESF ANE AP E ER RU OR LEURS 
B5 TE AR S E I E . 近 中 , 远 中 侧 , 与 牙 体 长 轴 成 一 定 角度 , 根 管 
PORE NOR R AB OSTL fl RE JR S3, £5 1mm åt. 
HELEP radicular eyst 
RESUR PURCE ILE EER CUI T PERIERE. HE EX 
ARER TETE. WFAA 1o Zem. H Aate (E UB 
脱 胀 . 骨 密 质变 茶 。X 线 片 显示 为 边 绿 整齐 .轮廓 清楚 的 图 形 迁 射 
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EK. wndmeskmtom Ue EEmEOREVDLEEHSE. 
外 为 环行 排列 的 胶原 纤维 。 HERR CAPE ROO BEER A A ER 
REIS. 

H&H periapical film 
根 尖 片 是 口腔 临床 最 常用 的 XRT REER T Bop PRI. 
TER TAA TE TAR TEATRAN. ERATI 
体 及 牙 周 组 织 病变 的 诊断 。 根 尖 片 可 分 为 根 央 片 分 前 投 照 技术 和 
PRAETERIRE. XREN- SEHR ECL E X 线 与 被 检查 牙齿 
的 长 轴 与 胶片 之 间 的 分 前线 垂直 ,这 种 方法 称 为 分 角 技 术 :X RUE 
片 与 牙齿 长 轴 平 行 放 置 , 投 照 时 X 线 与 牙齿 长 轴 和 胶片 均 牌 真 ， 
此 即 为 根 央 片 平行 投 照 技 术 ， 

根 面 平整 术 root planing 
根 面 平整 术 是 用 洁 治 器 或 刮 治 器 将 根 面 刮 平 ,目的 是 去 除 剩余 的 
VOU FUROR BOTE RS UA HERI E 

REPER  apicoectomy 
根 央 切除 术 基 切除 牙 此 的 报 尖 ,并 刊 除根 尖 周 病变 组 织 的 手术 。 
适用 于 根 管 褒 疗 术 失 败 而 无 法 除去 根 管 充填 料 : 根 管 计 曲 . 狭 窗 ， 
根 管 器 械 折 断 在 根 管内 堵塞 不 通 ; 根 尖 折断 已 形成 慢性 根 尖 周 炎 # 
或 慢性 根 尖 周 炎 合 并 难以 取出 的 超 填 根 管 充填 料 等 情况 。 

根 尖 肉芽 肿 periapical granuloma 
是 由 于 炎 性 牙 髓 .坏死 牙 峰 的 感染 扩散 ,经 根 尖 孔 普 慢 刺 激 根 尖 
周 , 一 开始 就 作为 一 种 慢性 过 程 而 发 病 。 根 尖 肉 芽 肿 为 附 著 于 牙 
根 尖 部 的 一 团 肉 芽 组 织 ,一般 约 绿豆 大 小 ,外 面 有 纤维 组 织 包 绕 ， 
且 与 牙 周 膜 连续 ,致使 其 附着 于 根 失 ,纤维 也 将 肉芽 组 织 和 周围 骨 
组 织 分 隔 。 是 以 淋巴 细胞 、 浆 甸 胞 和 巨 噬 细 胞 温润 玻 尖 周围 组 织 
并 有 肉芽 组 织 形成 为 其 特征 。 另 一 个 重要 特征 是 有 上 皮 存 在 ,其 
工 皮 弧 大 多 数 来 自 牙 局 膜 的 Malassez 上 皮 剩 余 。 

根 尖 下 截 骨 术 subapical osteotomy 
于 牙根 下 0 .5~1.0em 戴 骨 ,使 骨 块 和 牙 可 一 起 移动 .以 保留 活 瞻 
BT. 
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RLF apical fibers 
由 胶原 纤维 和 oxytalan 纤维 组 成 ,起 于 根 尖 区 牙 骨 质 , 呈 放射 状 至 
根 尖 周围 的 牙 樟 骨 , 有 具有 固定 芽 根 尖 的 作用 ,保护 进出 根 尖 孔 的 血 
管 和 神经 。 

根 尖 周 牙 骨 质 异 常 增生 perapical cemental hyperplasia 
根 尖 膨 转 牙 骨 质 增生 属于 根 尖 区 的 纤维 骨 性 病变 ,早期 表现 为 溶 
骨 性 ,有 纤维 增生 .细胞 成 分 多 ,晚期 为 牙 骨 质 形成 期 ,X 线 片上 为 
阻 射 的 牙 骨 质 著 块 。 

MRAZ periapical periodontitis 
ERRERA Fa AR HI JS gk H A ERE T A R REF A OR, 
其 病变 范围 包括 根 尖 部 牙 周 噶 、 政 彬 骨 和 和 牙 骨 质 。 其 特点 :(1) 根 
尖 周 有 丰富 的 血管 网 和 侧 支 循环 ,组 织 的 修复 能 力 较 强 ; o F E 
膜 内 有 本 体感 受 神经 末梢 ,对 炎症 所 引起 的 疼痛 能 准确 定位 ;(3) 
根 尖 周 组 织 的 淋巴 循环 较 半 富 ,发 炎 时 可 出 现 区 域 淋巴 结 种 大 。 

HWHBECECR interradieular osteotomy 
属 外 科 正 牙 范 时 ,多 用 于 矫正 前 牙 列 错 锥 畏 形 。 其 方法 是 将 患 区 
牙根 连带 骨 块 截 开 ,重新 调整 位 置 .固定 ,以 恢复 正常 的 牙 颌 形态 。 

根 间 区 interradicular area 
多 根 牙 不 同根 之 间 的 区 域 。 

WIE ”interradicular space 
E388] 86 fa] 9 -— p F A [8] R [e] 8E s R E a AIR Je BER R 
的 基部 。 

WEF interradicular fibers 
牙 局 巾 纤 维 的 根 间 组 织 , 只 存在 于 多 根 牙 ,起 自 根 分 又 处 的 牙根 间 
肯 隔 顶 ,至 根 分 又 区 小 肯 质 , 有 防止 牙 棍 向 冠 方 移动 的 作用 ,辅助 
5aR SED IRL SE PERS, 

HARA intra radicular retainer 
利用 人 工 牙 上 附着 的 金属 柑 插 入 根 管内 固 位 。 

根 舌 向 转 红 lingual root torque 
使 牙根 舌 向 移动 及 牙 冠 导向 移动 的 转 年 。 
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根治 性 项 清扫 术 radical neck dissection 
不 保留 疾 锁 乳 罕 凤 、 筑 内 静脉 和 副 神 经 的 知 底 颈 漆 巴 清扫 术 。 
RA periradicular 
指 牙 根 周 图 的 组 织 。 
根 局 请 坏 。 Perirhizoclasia 
牙根 周围 组 织 ( 即 牙 周 膜 ) . 牙 骨 质 及 牙 档 突 表层 的 炎症 性 破坏 。 
根 状 radiciform 
似 牙 根 形状 。 
IFM ipsilateral side, working side 
例 方 运动 中 下 者 向 其 运动 的 一 侧 。 
工作 时 间 manipulation time 
一 种 材料 的 有 效 处 理 时间 .人 罕 这 个 时 间 内 不 影响 材料 的 特性 . 
SEHEN arch former 
用 于 弓 丝 成 型 的 装置 ,从 水 平面 看 为 牙 弓 形状 。 
配给 末端 问 桨 ”cinch back 
是 将 磨牙 直面 管 后 方 纪 给 末端 紧 幅 类 面 管 往 验 向 弯 折 607 一 90 
可 用 于 保持 现 有 牙 弓 长 度 使 之 不 增 大 。 
公共 卫生 口腔 医学 public health dentistry 
研究 在 人 群 中 进行 口腔 下 生 宣教 ,进行 口腔 疾病 的 预防 和 治疗 教 
育 , 以 提高 人 群 的 整体 口腔 卫生 健康 水 平 的 科学 。 
功能 错位 functional dislocation 
功能 性 而 非 器 质 性 的 牙 答 位 置 改 变 。 
功能 范围 envelop of function 
口腔 行使 功能 的 运动 范围 。 
功能 矫治 器 , 肌 激动 器 activator 
活动 铸 治 器: 让 身 不 产生 任何 机 械 力 ,作用 是 改变 口 面部 肌肉 功 
能 ,从 而 促进 牙 俩 发 育 和 频 面 生长 
功能 调节 器 functional regulator, FR 
主要 必用 部 位 在 牙 疆 之 外 的 口腔 前 庭 ,通过 烦 屏 . 层 挡 改变 口 周 肌 
内 的 动力 平衡 ,也 改变 下 颌 的 位 置 , 从 而 影响 牙 弓 矣 骨 发 育 的 矫治 
器 。 如 Frankel tia 95. 
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功能 性 牙 平 面 ”functiona] occlusal plane, FOP 
由 均 分 后 牙 验 接触 点 而 得 . 常 使 用 第 一 恒 磨 牙 及 第 一 驰 磨牙 或 第 
一 双 尖 牙 的 验 接 般 点 ,这 种 方法 形成 的 牙 平 面 不 使 用 切 牙 的 任何 
功能 性 验 协 调 functional occlusal harmony 
插 相 对 牙 的 功能 区 的 验 甘 系 与 咀嚼 运动 在 不 引起 基 托 下 组 织 疼 痛 
六 损 做 的 情形 下 能 发 挥 最 大 的 咀 哺 效率 。 
功能 性 斤 治 器 ”fancrtional appliance 
币 用 咀 喝 肌 或 口 周 肌 的 功能 作用 力 , 通 过 戴 用 的 活动 铸 治 器 传递 
至 被 矫治 的 部 位 ,调整 错位 的 牙 颌 器官 ,诱导 其 生长 发 育 向 正常 方 
向 进行 的 一 种 矫治 器 。 
功能 性 颈 清 扫 术 functional neck dissection 
为 防 虐 恶性 肿瘤 转移 复发 .达到 彻底 枢 除 之 目的 ,应 将 至 部 区 域内 
被 淋巴 组 织 穿越 和 与 之 紧密 相伴 的 脂肪 、 结 缔 组 织 .肌肉 、 以 及 对 
维持 大体 正 常 功 能 无 重要 影响 的 血管 ,神经 一 并 整 块 切除 , 即 为 闫 
淋巴 清扫 术 ， 为 性 免 席 淋巴 清扫 术 的 后 遗 症 ,提高 病人 的 生存 质 
量 , 可 保留 副 神经 . 颈 内 般 脉 和 胸 锁 乳 突 员 ， 和 由 于 此 术 式 避免 了 术 
后 的 一 些 功能 库 碍 , 故 定 名 为 功能 性 颈 清扫 术 。 
功能 性 咀嚼 记录 functional chew in record 
正常 的 咀嚼 功 能 的 记录 。 
功能 性 下 颌 运动 functional mandibular movement 
于 俩 功能 活动 时 产生 功能 运动 ,其 范围 在 边 乡 运 动 以 内 。 
功能 性 小 矫正 functional orthopedics 
从 功能 上 蜂 正 牙 狂 畸形 . 
功能 性 咳 舍 functional articulation 
行使 功能 的 喀 合 ,主要 有 估 牙 保护 车 与 组 和 牙 功能 竹 。 
功能 印 模 functional impression 
在 口腔 均匀 压力 下 所 取得 的 印 模 ,同时 包括 唇 类 . 舌 等 系 带 的 功 
能 修整 。 
汞 合金 充填 器 ”amalgam plugger 
将 银 汞 合金 在 充填 区 内 压 实 的 器 械 。 
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汞 合金 代 型 amalgam die 
指 用 于 牙 体 收复 ,用 银 条 人 台 人 金 或 钢 孙 合金 的 代 型 。 
乘 合金 氟 拌 机 amalgamator 
通过 微 振动 ,使 一 定 比 例 的 银 来 进行 复合 形成 银 对 合 金 。 
对 合金 输送 器 amalgatn carrier 
将 银 汞 合金 送信 龋 洞 内 的 特制 器 类 。 
REMER amalgam condenser 
用 来 完 填 银 汞 合金 的 手 用 器 械 。 包 括 头 . 颈 和 柄 三 部 分 。 
骨 便 耐 突 度 skeletal profile convexity 
面 平 面 至 入 点 间距 ， 
RAAR remodeling of bane 
在 骨 生 长 过 程 中 ,由 和 于 选择 性 的 肯 锅 积 和 骨 吸 收 所 造成 的 肯 的 形 
态 和 结构 改变 , 称 为 骨 的 改建 。 
骨 的 改 位 relocation of bone 
自 于 改建 ,可 俐 骨 单 位 或 骨 结 构 的 相对 位 置 发 生疏 变 , 即 改 位 。 
WEIT displacement of bone 
指 整个 骨 作为 一 个 单位 所 产生 的 物理 性 移动 。 
骨 的 游 移 dcift of bone 
在 头颅 部 , 骨 组 织 发 生 直接 的 沉积 和 吸收 ,可 使 肯 向 沉积 方向 产生 
生长 运动 ,这 就 是 骨 的 游 称 。 
骨 接 触 率 ratio of bone contact 
种 植 民 的 骨 性 结合 程度 , 一 般 用 上 骨 性 结合 率 或 骨 接 触 率 来 表示 。 
其 计算 为 骨 接 触 率 二 骨 小 潍 接 触 的 种 灶 体 面积 /种 植 体 可 利用 的 
dip. 
AFA fenestration 
FREAR- BILERARA CITÉ R RUE DL RRA. 
ARF bone dehiscence 
dBraMEnse SS EE. VERH Ag m NA 
生 , 见 于 复合 性 牙 周 炎 ,治疗 极为 困难 。 
Be skeletal age 
根据 手腕 骨骼 的 钙化 程度 来 评价 身体 的 发 育 状 况 。 
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FR periosteum 
位 于 骨 表 面 的 结缔 组 织 层 。 
崩 喷 上 温润 麻醉 ”supraperiosteal infiltration anesthesia 
在 咎 膜 下 或 肌 层 注射 麻 酬 剂 。 
骨膜 下 潭 润 麻醉、 subperiosteal infiltration anesthesia 
HAARET, EAA A. HERA RRT. 
骨膜 下 牙 种 植 体 subperiosteal dental implant 
LARTE. 
骨膜 下 植 入 桥 基 subperiosteal implant abutment 
骨膜 下 种 植 体 做 为 固定 桥 的 桥 其 
BET PRG subperiosteal implant 
BARRETTA HEKERE UE S E c Rt Petik Ra] 
缘 伸 展 与 骨 面 吻合 .由 种 植 基 术 和 暴露 在 粘膜 外 的 上 部 结构 组 
成 。 
TREE internal skeletal fixation 
iid P9 ERAI SE 8A GER AT TEILTE  ERLSEHRUS BETIS RE 875 AH 
骨折 的 骨 制 动 ， 
明 内 陡 状 闭口 种 植 体 ”endosteal blade close implant 
叶 状 底部 为 闭口 的 骨 内 种 植 体 。 
PAMER  endosseous implantation 
骨 内 种 植 术 是 将 人 工 材料 制作 的 种 植 体 植 人 上 家 或 下 额 骨 内 ,并 
以 此 为 基础 修复 缺损 或 完成 义齿 修复 。 
骨 内 种 植 体 endosteal implant 
见 牙 种 植 体 。 
Bahr DERE endosteal blade vent implant 
叶 状 底部 为 并 己 的 骨 内 种 植 体 。 
骨 内 注射 “inttaosseous injection 
将 麻药 注入 松 质 骨 内 。 
骨 候 内 固定 intramedullary fixation 
用 你 局 针 经 过 骨折 线 播 入 骨 艇 腔 内 的 一 种 外 科 固 定 方法 ， 
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ATË infrabony pocket 
的 底 位 于 牙 楷 岩 顶 的 根 方 , 找 壁 软组织 位 于 牙根 面 和 政 糟 骨 之 间 。 
dimxbgugb TS Be T TREES WI. HTASETEER 
垂直 形 或 角形 吸收 。 

骨 性 是 下 镶 关 节 强 直 bony ankylosis of TMJ 
四 器 质 性 病变 造成 里 下 颌 关节 内 骨 性 帖 连 , 导 致 长 期 开口 男 难 或 
完全 不 能 开口 者 , 称 骨 考 苔 下 颌 关节 强直 。 

BEFFA osteoid dentin 
收复 性 牙 本 质 形成 中 ,成 牙 本 质 细 胞 常常 包 埋 在 形成 很 快 的 间 质 
申 , 以 后 这 些 细胞 变性 ,而 在 该 处 遗留 一 空 障 , 很 像 骨 组 织 , 帮 有 时 
称 为 明 样 牙 本 质 。 

WR osseous integration,osteointegration 
由 Branemark 首先 提出 , 原 指 光 镜 下 种 植 体 与 周围 肯 直 接 接触 .无 
任何 纤维 结缔 组 织 介 于 其 间 。 现 在 认为 所 谓 骨 整合 基 指 在 有 序 
的 .存活 的 骨 组 织 和 承受 负荷 的 种 植 体 表面 之 间 的 直接 结构 和 功 
能 连接 。 

HH bone augmentation 
骨 质 增 大 ,增高 。 

AER fixed retaining appliance 
惜 带 环 用 粘 结 剂 国定 在 牙齿 上 ,患者 不 能 自行 取 下 的 保持 器 。 

固定 -活动 桥 ”fixed removeble bridge 
有 一 个 或 名 个 活动 连接 体 的 固定 桥 。 

固定 烽 治 器 fixed appliance 
用 烙 结 剂 帖 圈 于 牙 此 上 ,病人 自己 不 能 取 下 ,只 有 医生 用 器 城 才能 
取 下 的 矫治 器 。 

EEEH rigid connector 
固 位 体 与 桥 体 完全 连接 成 一 不 活动 的 整体 。 

固定 桥 fixed bridge, fixed partial denture, fixed prosthesis 
LER A SF s] B PR RE — RER FAE E F e HC E Le i 
58 4E 25 SUIS DH Ck H A TE HE O5 — 7 ee D EPRE ERI 
XT E. 
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园 定义 齿 修 复学 “fixed prosthodontics 
研究 用 固定 娩 复 的 方法 修复 牙 体 . 牙 列 缺损 ,以 改善 思 老 的 功能 和 
美观 的 科学 。 

iit retention 
TOES S EU. 

HE retention form 
EERRE REEERE TAA RAA ROS B AAA RS GE 
形状 。 

BID retention arm 
卡 环 体 的 连续 部 分 ,具有 弹性 ,环绕 基 牙 。 

Mit retainer 
甩 于 使 义齿 保持 稳定 和 面 位 的 装置 。 

固 位 指 retention finger 
层 村 上 附件 ,一般 是 工 型 卡 环 的 形状 ,与 余 留 牙 呀 面 的 倒 四 区 接 
Hh. 

ELSE proper alveolar bone 
UTTARA BRATR TARER E- EE LIS REX 
PRA DARE. T 89 EG i E Aa d s ET E SEIS TUR A A E h. E 
习 线 片上 表现 为 围绕 牙 周 膜 外 侧 的 一 条 名 色 阻 射线 。 组 织 学 上 固 
有 牙 槽 骨 属 于 密 质 骨 ,在 靠近 牙 周 膜 的 表面 ,由 平行 骨 板 和 来 自 牙 
F3 BR HD 7 38 EFE Hf Ponit, Br HR HEROS 9 5S TARAR FHS 
SUBIT AASXSEGENEAHOEARDARR. TIEA MA. RA IRR 
ERRAR HAA JLE EAR n, ao AHA. AA ric E ar 38 
过 。 

HERA fastening screw prosthesis screw 
H R a E ES Hu cI ELI O Ld 
然 牙 上 的 固 位 体 相连 的 螺丝 ,可 拆 换 。 

AER cleats 
PHEN E N E E R E Rz EL o FIL A FE EE T s e ot 
和 重度 扭转 牙 的 矫治 。 
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WERE  curette 
1 HEAHPERET Es LEE RIOT A ERU H a PLE RP E 
肿 。 
2,， 殷 下 洛 治 所 用 匙 形 器 ,前 .后 牙 各 一 对 ,工作 端 三 的 懂 切 画 呈 半 
圆 形 或 新 月 形 , 尖 端 图 钝 ,外 形 呈 弧 状 ,两 但 均 有 克 口 ,能 紧 贴 根 
面 。 

KATR closed coil spring 
将 打开 后 的 螺旋 弹 鞭 挂 在 间隙 两 出 的 牙齿 上 ,可 用 于 关闭 癌 隙 ,也 
是 常用 的 移动 尖 牙 刹 远 中 的 方法 。 

X keyridge , Kr 
WÜUFIDBOEEADEEOAOH T A. 

关节 { 病 ) arthrosis 
关节 :关节 疾病 。 

关节 病 arthropathy 
关节 的 功能 障碍 及 器 质 病变 。 

X articulare, Ar 
颅 底下 缘 与 下 颌 解 突 颈 后 缘 之 交点 。 关 节点 常 在 趴 项 点 不 易 确 定 
Wr. 

关节 拷 节 articular tbercle,articular eminence 
关节 结 节 是 颈 下 颌 关节 的 组 成 部 分 之 一 ,位 于 额 弓 根部 。 侧 面 观 
是 一 个 窦 起 ,正面 观 结 节 的 内 外 方向 又 是 一 个 中 面 。 关 节 结 节 有 
2 个 斜面 ;前任 面 是 标 下 窝 的 延长 . 斜 魔 较 小 ,所 以 关节 结 节 无 明 
显 的 前 界 ,后 斜面 为 功能 面 , 是 关节 的 负重 区 。 

XT articular capsule 
Eh EF EEA Ak EA SR SE RS, RR D PEIRIN MT EE, 

关节 要 内 骨折 intracapsular fracture, intraarticular fracture 
局 限于 关节 厢 内 的 下 颌 傈 突 骨 折 ， 

关节 圳 内 关节 强直 intracapsular ankylosis 
关节 真性 强直 ， 由 于 关节 囊 内 的 疾 靖 .外 伤 或 外 科 手 术 导致 关节 
活动 度 消失 。 
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关节 桔 粘 连 intracapsular adhesion 

粘连 在 关节 囊 内 , 常 忌 关节 活动 度 降低 。 
ŽP intercondylar disc, meniscus 

关节 盘 是 介 于 关节 寅 与 县 突 之 疗 的 纤维 软骨 板 , 它 将 关节 分 为 上 
THTXTGE. XT AE RSEJ.LESESX.OEmEES 
e. UAEXCE RA ES AGERE RUE S EDS ERAE. PANAS 
XD 2er aos op LR ERR. 关节 盘 的 内 LUE S 
PRSE SER SRZ, A 58 38 0) 9 7) SEHE RE E DER IE FRE f 
S SIRE SX ri x 56. 

ŽEN glenoid fossa 

在 票 骨 旺 突 根部 下 方 为 关节 窝 UL STAR OMIT dt eH n a 
TAXT. XTVAGEMSEEX.ONZASHEGIRBSEXTÓA 
35. JT IET RESELLER RE GUR REAR I OE REGE E 
MRR BRRR COECURIEB So E ERCR. 

关节 造影 术  arthrography 

关节 腑 内 注 人 咎 影 剂 ,以 显示 关节 的 结构 。 

MM survey line 

在 模型 上 给 出 的 基 牙 牙 冠 最 突 点 的 连 线 

RESP labile crown torque 

即 根 香 疝 转 抵 ,使 牙根 天 向 移动 及 牙 冠 辱 向 移动 。 

冠 视 比 例 crown root ratio 

牙 冠 与 牙根 长 度 的 比例 。 

冠 - 根 向 无 压力 技术 crown-down pressureless technique 

由 Mershall-Pappin 倡导 , 根 管 席 备 时 从 牙 冠 至 根 尖 方向 ,在 根 尖 
1/3 预备 前 , 先 用 器 械 预 备 根 管 的 冠 2/3, 将 碎 屑 推 革 根 尖 的 可 能 
性 藏 至 最 少 , 且 减少 了 器 械 冠 方 所 受 限制 。 

冠 内 附着 体 intracoronal attachment 

Ra, 

冠 内 固 位 intracoronal retention 
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冠 内 因 位 体 incracorona! retainer 
见 内 附着 体 。 

冠 内 收复 体 intracoronal restoration 
禾 复 体位 于 被 修复 牙 的 牙 冠 内 部 ,如 工 体 。 

冠 桥 学 “crown and bridge prosthetics 
在 口腔 夏 复 中 研究 鞠 和 桥 的 设计 和 制作 来 收复 牙齿、 牙 列 缺 板 以 
增强 功能 和 美观 的 科学 。 

AAMKE lingual crown torque 
PRE e fe 38 RB TRUE 9 EP 2D OT SEES IL EE 

$E pulp coronale 
牙 冠 部 分 的 牙 通 。 

AMA extracoronal retention 
利用 部 分 冠 .全 冠 等 进行 固 位 的 方法 。 

冠 外 固 位 体 extracoronal retainer 
包括 冠 与 全 冠 。 

Xi — pericoronitis 
为 第 三 磨牙 萌出 不 全 或 阻 生 时 引起 的 一 种 冠 周 软组织 炎症 。 以 下 
俩 第 三 磨牙 为 最 多 见 , 以 急性 炎症 形式 出 现 且 常 由 全 身 因素 诱发 。 
可 见 冠 周 红肿 .压痛 明显 .张口 受 限 。 严 重 时 冠 局 言 绕 内 有 脓 液 或 
Tri M ,并 发 邻近 多 个 盘 腊 间隙 的 感染 ,出 现 相 应 症状 。 最 
多 发 于 1825 岁 的 青年 ,其 中 以 下 颌 智齿 冠 周 类 为 多 见 。 

冠状 面 coronal plane 
与 地 面 . 矢 状 面 均 垂直 ,左右 平行 的 面 。 

WRRM canalicular adenoma 
多 见于 上 辱 ,肿瘤 生长 缓慢 ,60 岁 以 上 的 老年 人 多 见 。 肿 痪 细胞 
明显 双 层 ,排列 成 长 条 案 并 围 成 大 小 不 等 的 管 简 , 距 内 含有 哮 敢 红 
A f [a] Fi Or P S ERR, 

XS SHE lighrcuring composite 
在 可 见 光 照射 下 可 固化 的 主要 由 无 桃 填料 与 糙 性 树脂 混合 而 成 的 
一 种 高 分 子 树 腊 。 
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光 固 化 树脂 light- curing resin 

在 特定 波长 的 光线 下 如 在 紫外 线 、 可 兄 光 照射 下 固化 的 树脂 。 
光 固 化 装置 light curing unit 

进行 光圈 化 修复 的 仪 串 。 和 包括 光 固 化 机 ,还 有 固化 树脂 , 酸 蚀 剂 ， 


于 面 处 理 剂 及 比 色 板 等 。 分 为 可 见 光 固化 器 和 紫外 光 固 化 器 两 
种 


光 请 体 针 smooth broach 
将 钢丝 压 成 匀 体 ,其 模 断 面 一 般 为 圆 形 ,也 可 为 三 角形 .四 边 形 和 
六 边 形 . 表 面 光 滑 。 原 来 用 于 探查 根 管 口 和 探测 根 管 , 现 风 缠绕 棉 
好 维 制 成 棉 执 ,用 于 吸 干 很 管 , 以 利于 充填 或 封 药 。 
XE actinic cheilitis 
以 下 唇 多 见 , 层 红 部 以 糜烂 为 主要 特征 ,万 以 居 红 部 明显 ,但 不 超 
EaR, BREEN M DER. CESAR ERO ERE .灼热 ,干燥 
有 痒 感 , 癸 下 淋巴 结 肿 大 ,局 部 有 色素 沉着 。 
光 繁 ”photoactive 
对 于 可 见 光 或 紫外 光 绍 射 产生 化 学 反应 。 
硅 酸 盐水 门 汀 。 silicate cement 
主要 由 二 氧化 硅 、 三 氧化 二 名 组 成 的 粉剂 和 主要 由 正 磷酸 .水 组 成 
的 波 刑 。 临 床上 用 于 前 牙 的 隆 ,了 类 洞 的 充填 修复 。 
ERMA silicone rubber impression material 
包括 聚 二 甲 基 硅 氧 烷 类 和 票 甲 基 乙烯 基 硅 氧 烷 类 。 
BEN noble meral 
这 类 人 金属 在 热处理 .铸造 .焊接 以 及 口 改 环境 中 不 易 被 氧化 ;价格 
较 昂贵 ,例如 爹 . 铂 。 
过 度 不 全 角 化 hyperparakeratosis 
过 度 不 全 角 化 为 增 厚 的 角 化 层 中 胞 核 未 分 解 消失, 粕 层 增 厚 不 明 
显 。 
Xi EIS overcorrection 
Ti — BREUI 38 o A0 F TE CUR DICES. REM IE ELA EIE ER ER 
度 , 以 防止 矫治 后 复发 
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HEEMI hyperorthokeratosis 


AREER ,细胞 界限 不 清 ,细胞 核 消失 , 形 戌 均 蔷 牧 哮 仇 红 染色 
的 角 化 物 。 


Herbst 矫治 器 ”Herbst appliance 
又 称 咬合 前 移 器 ,只 适用 于 安 氏 了 [类 错 钼 。 矫治 器 用 与 下 馈 相 连 
的 金属 支架 使 下 颌 保持 在 前 伸 位 置 ,并 在 该 位 置 上 行使 功能 .因而 
REMA . 牙 输 得 以 改建 。 咳 合 前 移 器 与 其 他 矫治 器 的 区 别 ,在 
于 患者 自己 不 能 摘除 娇 治 颖 ,因而 下 后 前 移 是 持续 的 ,包括 咀 顺 
时 ， 

HA 有 Hangle 
HH 线 与 软组织 面 平 面 的 夹 角 。 

H$ Holdaway line ,Ls-Pg 
上 悄 凸 点 与 软组织 颖 前 点 的 连 线 。 

MRF Hutchinson tooth 
也 称 为 半月 形 切 牙 , Hutchinson 发 现 先 天 性 梅毒 患者 有 三 项 特 
征 : 间 质 性 角膜 炎 ; 中 耳 炎 或 耳 营 :半月 形 切 牙 。 这 种 切 牙 的 切线 
BOR rp des PIRA ,两 切 角 钝 圆 , 切 牙 之 间 有 较 太 的 空隙 ， 

合算 磨 光 糊 剂 。”fluoride containing polishing paste 
主要 成 分 为 75% NaF 甘油 育 , 用 于 牙 面 涂 氛 腐 光 ， 

FR 。 dentigerous cyst 
又 称 为 滤 泡 森 肿 , 指 包含 一 个 未 萌出 牙齿 的 牙 冠 并 且 附 着 于 该 开 
牙 颈 部 的 赛 肿 。X 线 片 表现 为 境界 清楚 的 X 线 延 光 区 , 伴 让 未 昔 
出 的 牙齿 .所 含 牙齿 几乎 都 是 恒 牙 。 

TERMES REED Hanau articulation quint , Hanau's quint 
BERTAT taik ED SERERE IT AC EE UTE RA IE E 
Borm. 
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BAE solder alloy 
是 用 来 连接 金属 的 合金 。 其 培 点 必须 低 于 被 焊 金属 的 熔点 ,熔化 
后 流动 性 应 大 ,以 便 均 匀 地 流 布 在 焊接 面 上 。 焊 合金 的 机 械 性 能 、 
色泽 应 与 被 焊 合 金 相似 并 有 较 大 的 抗 腐蚀 性 能 。 

SHARAB fixed or soldered transpalatal arch 
将 趴 弓 两 喘 焊 接 于 带 环 舌 侧面 , 司 三 者 构成 一 整体 ,通过 带 环 与 牙 
REI. 

合成 加 胶印 模 材 料 elastomeric impression material 
PELA qu EIE E 

&£ soy 
BRE ESIRSHELEHLIBNISEUIE STO RA DUT A SR 
MEA BERISREE. 

验 occlusion 
1. 闭合 的 动作 或 过 程 。 
2. 上 下 颌 牙 或 牙 体 的 音 代 物 在 切面 或 咀嚼 面 之 疗 的 静态 接触 关 
系 。 

X bite fork, face bow fork 
RAKA 2E CLE SE AR IS UAI UL PE ERES E S HK 
系 。 

SéX[BOESE bite fork clamp 
REX S PR E RED ZE RECTOR CHE PEEL TRTE RT 
持 面 弓 于 一 定 高 度 。 

PER occlusal reconstruction 
牙 重 建 基 口腔 得 复 的 重要 方法 之 一 ;通过 调 葵 .、 葵 垫 或 义 具 惨 复 等 
手段 ,适当 地 人知 复生 直 距 离 , 重 新 建立 生理 答 , 使 重建 后 的 咬合 与 
ETAT .咀嚼 肌 等 能 相互 押 调 ,更 好 地 恢复 功能 。 

TREND occlusal vertical dimension 
为 天 然 牙 列 呈 正中 验 时 . 鼻 底 至 频 底 的 距离 ,也 就 是 面 下 1/3 E 
B. 

Xm; occlusal tranma 


由 于 功能 性 或 非 功能 性 的 方 量 : 超 过 了 牙 周 的 适应 和 修复 能 旋 而 


，61 - TA 


引起 的 牙 周 创伤 。 2I F E A RA d. T CLIE A E SEIT 
恢 的 。 根 据 其 病因 不 同 TARRAT AAE RE. 
Jš occlusal rim ,occlusion rim 
EHEHE ETE AE b tR, E R Fe E, A FAE E F E 
Fe 
BAMF REER anterior determinant of occiusion 
NAFHA EARE., 
Pi  occlusal pad,bite plane, bite plate 
RESH. 
验 垫 式 夹板 ”cap splint 
FAHRER APERE KAHATI ARAA. 
EFH occlusal interference 
LEIE Fi -LDpE 
Tekt occlusal splint 
是 一 种 治疗 杜 下 颌 关节 训 乱 病 的 有 效 方法 ,可 调整 铬 窦 在 关节 窝 
内 的 拉 置 ,调整 验 间 关系 ,从 而 使 枉 下 后 关节 及 捷 面 肌 的 症状 得 到 
垦 解 。 可 有 不 筒 设计 ,应 用 于 不 同情 况 。 
PÆ articulator, occluding frame 
又 称 咬合 器 ,是 固定 上 下 牙 托 和 模型 的 仪器 , 它 具 备 与 人 体 咀 咽 器 
EL EI LI EUM 
验 间 记录  interocclusal record, hunk bite 
用 燃 软 的 典 片 或 蜡 坦 记录 上 ,下颌 牙 肯 或 上 下 馈 骨 之 同 的 位 置 关 
系 - 
EN interocclusal gap 
见 牙 间距 离 。 
PAFS interocclusal distance 
当下 颌 骨 处 于 某 个 特定 位 置 时 ,上 下 颌 牙齿 咬合 面 之 间 的 距离 。 
输 间 休息 间隙 interocclusal rest space , interocclusal space 
即 息 止 位 垂直 距离 与 牙 滁 直 距 离 二 者 之 间 的 差 值 。 
Jh occlusal force 


上 ,下颌 牙 在 功能 过 程 中 所 产生 的 力 称 为 鸦 力 ; 也 叫 咀 别 压 力 
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(masticatory pressure? -F& E. F AA xf uz dr at. tB n LL HR E E 
的 力量 。 

验 力 计 occlusometer 
ARAETH MNAR. 

PEKES occlusal form 
牙齿 咳 合 面 的 形态 。 

FH occlusal film 
$5 EBBENUSH. LAERA, FARTA. TR A 
上 额 前 部 萎 片 可 显示 上 颌 前 部 全 禹 ,包括 上 前 牙 及 牙 槽 突 . 验 腔 . 
切 牙 管 EPRS ,用 以 观察 上 晤 前 部 骨 质 有 无 变化 。 上 颌 后 部 用 
片 可 显示 被 答 查 出 上 知 后 部 影像 ,包括 第 一 双 尖 牙 至 第 三 磨牙 及 
牙 找 骨 和 被 检查 山上 广 乌 底部 ,用 以 观察 一 仙 上 额 后 部 骨 质 有 无 
Wi. FAREA ER FRE AARE T ANRA A 
有 无 变化 。 下颌 横断 验 片 显示 王 颌 体 下 牙 弓 的 槛 断面 影像 ,用 以 
观察 下 合体 部 骨 质 有 无 类 . 舌 侧 及 胀 , 俩 下 诛 导 管 有 无 阳性 结石 以 
及 异物 , 阻 生 从 的 定位 等 。 

PFM occlusal equilibration 
ETAF HEE P 5S d E RIS GEE Sh I FR 5] Ao o 
XR. 

FEE occlusal plane, OP 
1. Hi BUT Fs 7 P UT B E T 0 E TRI C c Dg F Te M HR A 
的 均值 。 
2. 螨 堤 表面 的 外 形 ,用 于 指导 排 牙 ， 
3. 头 影 测 量 中 的 验 平 面 一 般 有 两 种 确定 方法 。 一 种 是 以 第 一 恒 
磨牙 的 咬合 中 点 与 上 下 中 切 牙 间 的 中 点 的 连 线 。 另 一 种 是 自然 的 
或 称 为 功能 的 验 平 面 ,由 均 分 后 牙 难 接触 点 而 得 , 常 使 用 第 一 恒 磨 
牙 及 第 一 前 磨牙 或 第 一 双 失 政 的 验 接 触 点 。 

验 导 板 occlusal guide plate 
此 种 导 板 常用 于 部 分 下 颌 骨 切 内 者 , 呈 要 状 , 可 以 防止 健 侧 下 颌 骨 
向 缺损 侧 例 位 。 如 果 下 颌 骨 已 发 生 坊 位 时 ,可 采用 圭 状 癸 导 板 与 
修复 体 相 结 全 的 方法 校正 下 额 骨 偏 位 . EEH, F REE 
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上 伍 后 牙 的 类 面 ,使 偏 位 的 下 颌 骨 即 可 回 划 正中 答 位 。 
验 平 面 规 occhusal plane guide 
用 于 确定 上 颌 蜡 堤 骆 平 面 的 平板 。 
PFE occlusion plane angle, OP-FH 
TOFEDSIBE GENIS ES. Of CREER SALE. 
THER curve of occlusion 
HL XE 5 R TA i fuss TF a ER x BO AC Rc R. 
HAR occlusal curvature 
无 论 冠状 硬 还 是 矢 状 面 , 牙 面 都 位 于 牙 列 曲线 立 中 称 为 验 曲 率 。 
验 托 “bite plate 
由 基 托 和 萎 进 两 部 分 组 成 。 
验 位 ecclusal position 
STIS ESSO DUE ER E FILI IUOS RS Tat 
"IB SIE dH SCR ISI. 
FRIR occlusal embrasure 
TES 2E SERETX FERE BUE ren Ia Fl FE 3E 09 Z3 WC, ENSERES ERE 
HEER 
PEI ”occlusion disorder occlusal disharmony 
ETARA EIE 01) HA RUE ARR L A ER 
&. 
PTERA —subocclusal connector 
一 种 位 于 验 平面 根 方 的 邻 间 (interproximal) 活 动 连接 体 . 
hFE occlusal facet 
由 于 磨耗 而 出 现在 牙 的 凸 面 上 的 磨耗 平面 。 
验 型 occlusal pattern 
上 下 颌 牙 经 过 徘 列 组 合 后 形成 的 定型 , 即 上 ,下颌 牙 在 生长 发 育 中 
所 形成 的 定型 。 
ih occlusal pressure 
ETIEN LANEAN ERA REH. 
Pe occlusal prematurity 
独 正 中 关系 验 和 正中 验 时 ,有 个 别 牙 较 其 他 牙 先 接触 。 
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JH occlusal rest 
Tic HEE E oe Pe f m E To in Po E CREE PRI OH PEE 
PATIDDIM ERI IE PENOICA AE QURE EE RA S 
近 中 牙 面 或 远 中 车 面 ,多 由 金属 铸造 而 成 ,外 形 应 莫 而 宽 , 呈 匙 形 ， 
类 天 间 宽 度 约 为 基 牙 类 舌 径 的 1/3~~1/21 近 远 中 径 约 沟 基 牙 的 1/ 
4 一 173。 

E% occlusion feature index 
判断 牙 颌 畸形 严重 程度 的 一 种 指数 。 

fW jaw malposition 
IE fr T BRE js (EE ET Boro eim cb s S RRE I EO OREL TF 
颌 的 异常 位 置 及 咬合 接触 。 

颌 导 板 guathoguide plate 
便 导 引 器 ,包括 图 定 在 健 侧 后 , 牙 上 的 固 位 部 分 与 伸 向 健 制 上 颌 后 
ELIR4 11ri Egi gps bt IM 

RAM jaw jerk 
TERI B LI RS S, AERES. AIWA EREA. 

faE jaw, jaw bone 
面部 容纳 牙齿 的 骨 , 上 颌 为 上 颌 角 , 下 颌 为 下 颌 骨 、 

ARDEREA functional jaw orthopedic appliance 
ELILLLEGCBEPBEREE EAR LERSE RN 
奋 , 由 此 产生 的 力 传递 至 牙齿 LU Li FE h GE tE T ETE FED 
—HÉEÉ B. 

ARMER jaw augmentation procedure 
用 不 同 材料 ,常用 自体 骨 或 软骨 移植 来 加 高 颌 骨 的 手术 方法 。 

ARERR jaws relation, maxillomandibular relationship 
7B] EE ,合同 水 平 关系 和 额 间 定位 关系 。 

颌 骨 正 中 关系 centric jaw relation 
见 正 中 关系 。 

RR retrognathia 
-Etfgg T ani EB AE. 
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AAE | intermaxillary fixation 
即 借助 牙齿 附着 各 种 装置 ,依据 验 关 系 对 位 ,将 上 下 颌 崩 结扎 在 一 
起 ,限制 下 颌 骨 运 动 的 口内 技术 ， 其 突出 优点 是 能 铝 绞 好 地 恢复 
骨折 前 车 关系 ,并 将 这 种 关系 保持 直到 骨折 和 候 合 。 儿 用 于 颁 骨 上 骨 
折 的 固定 和 正 癸 外 科 手 术 颌 骨 的 国定。 

WRR intermaxillary relation 
ETSI XX. 

AAA intermaxillary space 
ATTE UE Dr. E FA R. 

MAEM interarch distance, interridge distance 
ER- PEREN. LTAT S RETAANE EA. 

AAEE internraxillary contracture 
EE a TRU T T RIO I M FRF D RRR E 
全 不 能 张口 者 MAMAE. 

MEEI intermaxiilary traction 
在 口腔 正 畴 学 中 ,使 单 颌 或 双 贫 牙 弓 移动 的 治疗 方法 ,常用 不 同 政 
弓 的 纸 术 间 弹 性 牵引 的 方法 ,分 成 三 类 :第 一 类 ,七 下 人 自 牙 弓 辣 的 
力 使 单个 或 双 颌 政 运 动 ;第 二 类 , 施 力 牵引 方向 为 下 余 牙 马 后 方 到 
上 颌 政 弓 前 方 ;第 三 类 , 施 力 方向 为 下 颌 牙 号 前 方 到 上 颜 牙 号 后 
方 。 在 口腔 外 科学 中 ,为 了 恢复 骨折 后 患者 的 正常 咬合 关系 ,也 用 
额 间 牵 引 的 方法 。 

倾 间 水 平 关系 horizontal relation of jaws 
指 以 水 平面 为 参考 平面 的 颁 间 关系 。 

RAZR  intcermaxillary anchorage 
RELESIKCETSOSRTICES SEX DOEBEIEXHÓ T Ur ,或 是 
VA T RES ES ER IE Rn EF BER B9 TL 3 s DE 3 s 
al. 

Ahit gnathodynamometer 
COREL IBI PEE TES. E857) RE ELSE. DAKR 
议 全 压力 的 仪器 。 
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JO cleft jaw 


E 5558 3 ERE REESE Je SOR A PERO 5 E80 c s REM BED 9e IER 
融合 所 致 ,上 上 倾 裂 党 与 图 和 裂 或 唇裂 并 发 ,下 铬 裂 极 少见 ,为 两 制 下 
合 突 未 融合 或 融合 不 全 而 引起 。 

fami  maxillofacial prosthetic 
领 面 修复 是 以 口腔 及 颌 面部 的 解剖 生理、 病理 以 及 材料 学 等 知识 
为 基础 ,利用 自体 或 异体 组织 或 人 工 修复 体 , 娇 治 器 ,以 恢复 或 重 
建 缺 损 部 位 的 原 有 解剖 形态 ,从 而 庶 复 正常 的 生理 功能 ,还 能 较 长 
期 维护 口 俩 系统 的 健康 状态 ,并 间接 地 促进 全 身 健 康 的 一 门 学 料 。 

颜面 修复 学 imaxillofacial prosthetics 
研究 口腔 和 侨 面 各 种 缺损 及 畸形 的 病因 ,机制 .症状 .诊断 .预防 和 
治疗 方法 的 一 门 科 学 。 利用 人 工 材料 制皮 各 种 装置 .矫治 器 或 修 
复 体 ,以 恢复 .重建 或 娇 正 患者 的 各 类 先天 畏 形 .后 天 缺 扣 或 异常 
的 口腔 般 面 系统 疾病 ,从 而 恢复 其 正常 形态 和 功能 ,以 促进 患者 的 
健康 。 

FRIES NJ maxillofacial prosthetic adhesive 
AH OC EDGE DEL EE BRE E E a FUR GERI E fr 

所 内 牵引 intramexillary traction 
在 单 馈 牙 弓 内 两 组 牙 间 进行 的 牵引 。 

AAH ”intramaxillary anchorage 
支 抗 设计 在 与 矫治 牙 的 同 -- 牙 弓 内 .利用 一 些 牙 作 支 抗 而 使 其 他 
一 些 矫 治 牙 移动 。 

BENE mylohyoid ridge 
IL 

TRO angle of convexity 
BOB COS ETIEEEA CORE ANA ISREBEA (PO 5S EFIE 
M GC ER PA 的 延长 线 之 交角 。 此 角 代 天 面部 的 上 颌 部 对 
整个 面部 侧面 的 关系 。 

FIFS extra oral arch appliance 
ERRAIN EH AmE AG ERARE 
AARE E LI LM EUM 
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颌 外 支 抗 extramaxiltary anchorage 
拱 支 抗 部 位 在 口外 ,如 以 顶部 、 颈 部 .头顶 部 等 作为 支 抗 部 位 ,这 样 
可 以 作为 较 大 蜂 治 力 的 来 源 。 

Ait mandibular position 
指 下 馈 骨 的 位 置 ,下 颌 骨 可 以 有 许 包 不同 的 颌 位 ,其 中 牙 尖 交错 
位 ,下 颌 姿势 位 和 下 癸 后 退 接 触 位 有 较 明 确 的 生理 意义 和 临床 应 
用 价值 。 

ATR submaxillacitis 
[TTIINM.LMSELDCLAODILNETIINSDELI 
S RAEBIBVERXS EAEE, RRNCTTPIETE, WHEN TE 
HSSREBRENASEES. HAARATI ARRATE: FENA 
BEREDEN FE EUH , 颌 下 腺 导管 拉 及 结石 或 条 索 状 , 管 
D FE dr .水 肿 。 

颌 下 腺 造影 出 位 投影 术 lateral position of submandibular gland 
sialography 
使 用 圆 钝 针头 将 造影 剂 自 籁 下 腺 导管 口内 注 人 约 Iml SEHR 
用 头颅 定位 佼 投影 ,可 获得 铬 下 腺 造影 侧 位 片 ,此 片 可 显示 额 下 腺 
导管 及 分 支 . 逐 体 外 形 等 情况 。 

颌 学 ”Snathology 
将 启明 及 咀嚼 系统 作为 一 个 整体 ,研究 其 解剖 ,组 织 学 ,生理 ,病理 
以 及 应 用 诊断 ,治疗 和 康复 过程 的 科学 ， 

Æ melanoplakia 
系 措 在 临床 上 病变 星 黑 色 斑 点 ,多 为 单一 的 ,范围 清楚 的 大 袍 或 蓝 
黑色 斑 块 ,不 高 于 粘 肤 表面 .口腔 上 皮 基 底层 黑色 宗 增 多 ,也 有 有 的 
是 固有 有 层 上 皮 有 嗜 黑 素 细 胞 省 润 。 

黑色 来 神 经 外 有 旺 痢 melanoric neuroectodermal tumor 
很 少见 ,好 发 于 1 岁 以 内 要 儿 的 上 颇 骨 前 部 ,其 次 为 下 颌 骨 、 颅 骨 、 
聘 部 等 。 肿 痪 生长 快 ,病变 处 常 呈 蓝 或 黑色 。 

HÆ permanent base plate 
成 为 义齿 一 部 分 的 永久 基 托 。 
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恒 牙 异 位 萌出 ecepic eruption 
恒 牙 萌出 通过 牙 术 实时 ,不 是 先导 牙 的 牙根 吸收 ,而 是 造成 相 邻 乳 
政 或 蚀 牙 的 牙根 吸收 者 ,都 称 为 伍 牙 异 位 萌出 。 
ANEREN cross sectional stiffness number, Cs 
以 &. 1mm 直径 不 锈 钢 圆 毕 的 硬度 定 为 1, 用 其 余 弓 毕 的 硬度 与 之 
相 比 较 得 该 材料 的 硬度 系数 。 硬度 系 数 是 作为 弓 丝 间 硬 度 比 较 的 
指标 。 
WA mediolateral curve 
在 冠状 面 上 ERRARTE Jo BERE LOO P AFAR. 
HME horizontal fibers 
牙 周 膜 纤维 的 水 平 组 EFE E RE BKT m fes 
牙 弓 的 输 平 面 大 致 平行 ,一 顷 埋 人 牙 骨 质 , 另 一 端 塌 人 牙 槽 骨 中 ， 
是 维 持 牙齿 直立 的 主要 力量 .并 与 牙 槽 晴 纤 维 共 同 对 抗 侧 方 力 , 防 
止 牙齿 侧 方 移动 。 
£153  erythroleukoplakia 
外 色 茹 变 中 包含 红色 区 城 。 
REM posterior nasal spine, PNS 
EPERRAK. 
后 边缘 颜 关 系 posterior border jaw relation 
下 后 后 边缘 位 时 上 癸 与 下 颌 间 的 位 置 关系 。 
后 边缘 位 posterior border position 
TRIS £15. 
后 边缘 运动 posterior border movement 
下 锯 可 重复 的 最 大 限度 的 后 授 运 动 。 
后 牙 友 牙 posterior crossbite 
指 一 个 或 多 个 后 乳牙 或 后 恒 牙 与 对 征 牙 弓 的 相对 牙 旺 异常 关系 的 
错 给 ,可 能 为 颊 反 验 或 舌 反 验 , 可 伴 有 下 颌 移 位 。 
ARAHAN lace open (closing) click 
开 闭 口 后 期 闫 下 颌 关节 出 现 弹 响 。 
KU tip back bend 
Sr ££ E SPHERE EOS h P9 9 I T EL BI PETERS o BU F E TS 
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同时 有 防止 支 摘 牙 前 倾 的 作用 力 ， 

E retraction 
按 Simon 错 狂 分 类 法 的 命名 , 牙 弓 后 缩 于 眶 平面 之 后 太 远 者 , 称 为 
JR. 

后 推 术 push back operation, push back procedure 
— ERE RECK REL RE MEER 69 1E. TERRA IE fe D S US 
推 ,使 牙 槽 骨 暴 圳 ,暴露 区 域 最 终 形 成 肉芽 组 织 各 附着 眼 。 术 后 可 
引起 严重 的 术 后 疼痛 ,已 很 少 用 。 

后 退 接触 和 位。 retruded contact position, RCP 
是 在 上 下 牙 有 接 和 的 情况 下 震 突 在 关 市 窝 内 能 够 向 后 退 到 关节 霹 
带 所 允许 的 后 界 的 生理 位 置 , 常 位 于 正中 关系 位 后 方 。 

后 施 转 backward rotation 
颌 肯 的 前 部 生长 较 后 部 多 ,这样 癸 骨 发 生 的 生长 旋转 为 后 旋转 。 

Hi interlock 
EHATE- E, 

#o# mouth guard „mouth protector 
保护 牙齿 及 临近 组 织 免 齐 报 伤 的 一 种 口内 装置 。 

滑动 关节 arthrodial joint 
允许 美 节 表 面 作 滑行 运动 的 关节 , 称 为 滑动 关节 。 

IPAP sliding mechanics 
在 滑动 机 制 直 丝 弓 矫 治 技术 中 ,几乎 不 需 在 弓 丝 上 作 硒 曲 , 只 需 在 
弹力 物 同 施加 弹力 牵引 , 弓 丝 便 可 自如 地 滑 过 后 牙 托 权 , 炮 面 管 ， 
从 而 实现 前 牙 的 同时 移动 , 称 为 渤 动 力学 机 制 。 

履 脓 性 腮腺 类 pyogenic parotitis 
甩 有 卢 细菌 性 炎症 ,导管 所 红肿 有 及 性 液 体 流出 , 同 侧 类 部 红肿 明 
PERAR ATTRA. 

HAEN gangrene stomatitis, noma 
叉 各 走马 年 次 ,早期 多 表现 为 急性 坏死 省 疡 性 齿 炎 ,此 时 , 若 未 能 
及 时 治疗 , 风 可 发 展 成 为 坏 痊 性 口 炎 。 好 发 于 全 身 极度 衰弱 的 小 
儿 , 成 人 则 发 生 在 重症 消耗 性 疾病 后 期 。 在 单 侧 类 粘膜 上 出 现 紫 
红色 鲁 结 ,迅速 灾 黑 脱落 ,遗留 边 绿 微 突起 的 溃疡 面 ,向 堆 深 扩展 
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后 :大 量 组 织 坏死 脱落 ,造成 组 织 缺 损 ,坏死 组 织 散 发 出 特别 温 烈 
HER, AFTER AAETH RE. EA A R a A 
组 织 及 牙 颌 系统 的 严重 畸形 。 

FERREE necrotizing sialometaplasia 
E- HOP EUR SE A ARAKERE AE, SRETEN E 
NORIS 3c ab RUE I E E oc L o EGEA HUE DTE HARE 
面 .但 不 破坏 骨 组 织 , 演 疡 中 心 坏死 ,局 围 粘 膜 完 血 。 病 程 约 6-8 
周 ,可 自 你 。 澳 疡 周围 的 表面 上 皮 旦 假 上 皮 瘤 样 增生 , 腺 小 叶 坏 
E.M i e ER I OLI SEGUI CER EE E ECOSSE RT 
上 皮 岛 或 上 皮条 索 。 易 被 误 认为 分 化 好 的 然 状 细胞 瘤 或 粘液 表皮 
"A. 

环绕 结扎 术 circumferential wiring 
这 是 一 类 采用 钢丝 下 简单 固定 装置 或 代用 品 , 以 僻 骨 而 非 牙 夫 为 
直接 固 位 基础 ,具有 手术 特征 的 领 骨 骨折 国定 技术 。 其 使 用 对 象 
S5 LDSRORPHUPMGRURIDEIOUTOURS. URS GP RUM 
PA CLE BAG DAERECS EDACER E A dc PED 
RUMOR HUE HT OOHCT XCULEAUN. ELERAN È. E 
FAE. TAG uamdNW. egg dm REP 
X Sz IS ER ,然后 制作 Cuning 夹板 或 牙 基 托 板 , 进 行 就 位 
固定 ， 

环绕 轿 骨 悬 吊 上 颌 术 circumzygomatic wire suspension of 
maxilla 
RTEDE DUREE. EUEDURISELERAEB TUR. FESERIFE B 
BOO BOLA EFE CÓ DEES AAR TF RUE MA 
)8—18 E TUSLSCUERESE UI. OI REPORTER CT ER 
轿 弓 上 ,然后 结扎 固定 装置 .左右 侧 各 一 处 。 

HAFRAAR circummsndibular wiring 
HRUFEDETSCORÓESE. RiT. ALR Guning 夹板 就 位 。 用 
SEXSECISÉS ELSE KATE AA BE k E TN E TRUE GE 
自 口 内 眼 闫 沟 穿 出 粘膜 ,将 钢丝 一 端 穿 人 针 芯 管 引 人 口腔 前 庭 。 
再 用 针头 自 皮 肤 疝 一 穿刺 点 刺 入 , 紧 贴 下 颌 骨 舌 山崩 面 , 自 舌 侧 牙 
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BH ERR RT AE F HEAR EE 0 53 FAGES EO ES 
A. HIE TS Ed EMT SET k, R E R 
置 结 扎 男 位 于 牙 檀 赋 上 

环形 卡 环 circumferential clasp 
D ANEM, 

FRITI circular fibers 
FERA FEET E 9.09 VI 2 48 CHD ETER MWER, E 
环行 排列 ,纤维 常 与 其 他 邻近 的 纤维 缠绕 在 一 起 。 

强 冲 区 relief area 
主要 指 元 牙 馈 的 上 颌 隆 突 . 额 突 ,上颌 结 节 的 类 侧 . 切 牙 乳 突 、 下 僻 
旗 突 .下 颤 舌 骨 暑 以 及 牙 槽 旺 上 的 骨 尖 、 骨 楼 等 部 位 ,表面 覆盖 很 
蓄 的 粘膜, 不 能 承受 哈 嚼 压力 ,义齿 基 托 组 织 面 的 相应 部 位 应 磨 除 
少许 , 司 缓 圳 处 理 , 以 免 组 织 受 压 产生 疼痛 。 

回力 卡 环 back action clasp 
又 称 后 作用 卡 环 ,小 连接 体 在 天 侧 璧 的 近 中 连接 后 ,再 连接 到 金属 
支架 上 ,充分 利用 远 中 面倒 目 ， 

回旋 手机 giromotic handpiece 
为 根 管 器 械 专 用 的 手机 ,以 1000 r/min 的 速度 使 概 管 器 械 在 90^ 
范围 内 回旋 转动 , 扩 孔 钻 和 根 管 刍 均 可 装置 于 其 上 。 

WK39* coronoid process 
A TAE Set ir T 0 A 8 0 —s f JE 96 o8 R ME LAE 288 
肌 突 或 冠状 突 。 

史实 后 注射 法 posterior coronoid process injection 
本 法 适用 于 杜 下 倾 关节 塞 乱 病 有 了 咀嚼 肌 痊 挛 , 引 起 张口 受 限 者 ; 咀 
别 肌 附着 点 有 明显 压痛 者 ; 翼 外 了 肌 功能 亢进 ;张口 度 过 大 者 或 事 外 
MEFE., EHN RAAD R EARTE TFE tAE 
后 乙 状 切 迹 区 , 即 耳 屏 前 2. 5cm 左右 ,针头 与 皮肤 垂直 进 针 , 进 针 
深度 2.5~3cm。 常 用 注射 药物 为 0. 25% —2 e poo o 
PARIER Bo. 
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MEER E hypertrophy of the coronoid process, osteoma of the 
coronoid process 
正常 生长 停止 后 RENARE E. 

混合 型 卡 环 combination clasp 
局 部 可 摘 义 齿 的 环形 固 位 体 , 由 镑 造 的 对 抗 蔷 和 弯 制 的 银 造 丝 国 
位 卡 环 组 成 。 

RENS mixed type occlusion 
混合 型 验 属 不 平 上 侨 攻 ,是 尖 牙 保护 葵 与 组 牙 功 能 熙 的 混合 形式 。 

RATES compound odontoma 
iO M T EFE PEMEURL. FE AR HER E EE Gr 
相似 ,有 牙 冠 及 牙根 ,为 大 小 不 一 ,形状 不 定 的 牙齿 。 牙 货 的 数目 
由 数 个 至 数 十 个 ,多 到 百 余 个 不 等 。 民 积 可 由 米粒 般 大 到 接近 正 
常 牙 齿 般 大 。 形 状 大 多 呈 贺 欠 形 或 杰 曲 不 整形 。 是 由 牙 源 性 上 到 
和 则 叶 所 形成 ， 

话 动 保持 器 removable retaining appliance 
可 以 自由 取 戴 的 保持 器 。 

活动 部 分 文具 的 支点 线 fulcrum line of a removeble partial 
denture 
可 摘 局 部 义 齿 的 直接 图 位 体 的 连 线 。 

活动 性 连接 体 nonrigid connector 
将 固 位 体 与 桥 体 通过 关节 式 或 窒 道 式 连 接 体 相连 接 。 

TRAE BOR vital staining 
将 染料 注射 到 动物 的 骨 组 织 或 软组织 中 ,使 特定 组 织 染 色 , 称 活体 
Pax. 

RM acquired occlusion 
见 最 大 牙 尖 交错 狂 。 

RAMA acquired pellicle 
RARAN. 

WAE I acquired centric 
见 非 正中 关系 ， 
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获得 性 正中 关系 acquired centric relation 
见 最 大 牙 尖 交错 位 。 

HAME acquired occlusal position 
不 考虑 扬 骨 位 置 , 上 下 癸 牙 齿 处 于 最大 牙 尖 交错 位 。 

HAt anchorage gain 
在 传统 的 正 畸 学 术语 中 , 切 牙 后 移 称 为 获得 支 抗 。 

EHHN Hawley retainer 
为 Hawley &it E HB ANAD ie BR. CERAR. — 
对 磨牙 卡 环 及 望 料 基 托 组 成 。 这 种 保持 器 可 以 使 牙齿 移动 ,用 于 
关闭 多 带 环 固定 禾 治 器 所 致 的 牙 间 阶 。 


J 


Jackson FI Jackson crib clasp 
通常 设计 在 第 一 恒 麻 牙 上 ,用 0. 7mm 直径 不 锈 钢丝 弯 制 , 该 卡 环 
与 牙齿 类 舌 面 外 形 高 点 线 密 贴 ,两 侧 通 过 固 位 牙 的 近 远 中 骆 外 展 
隙 ,为 一 环形 卡 ,两 端 在 牙齿 晤 面 中 央 处 汇合 。 

Jacquette RÆ Jacquette (hand) scaler 
3021 PS 0 H7 S O2 ER CE BER — EE ATARFE 
牙 石 。 

J® 了 - hook 
正 畸 口外 牵引 装置 的 一 部 分 ,用 于 将 头 帽 产生 的 牵引 力 传递 到 矫 
治 器 上 。 

机 械 保 持 mechanical retention 
在 未 能 达到 充分 的 自然 保持 时 ,为 了 形成 自然 保持 状态 而 应 用 加 
械 保 持 的 装 团 , 称 为 机 械 保 持 , 所 使 用 的 装置 称 为 保持 器 ， 

机 械 平 衡 验 “tmechanical1y balanced occlusion 
当 上 额 骨 工作 侧 的 牙 发 生 咬合 时 ,平衡 侧 的 牙 也 均 分 地 栓 接 甬 。 久 
岂 的 咳 合 可 以 是 机 械 性 平衡 的 ,如 在 咏 合 架 上 ,与 生理 的 考虑 无 
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肌 电 图 electromyography , EMG 
是 一 种 检测 肌肉 生物 电 的 方法 , 它 可 以 记录 骨骼 肌 在 不 同 功能 状 
态 下 的 电位 变 尼 ,是 一 种 有 效 的 上 反映 册 功 能 的 手段 。 

肌 动 力 型 激动 器 ”myodynamic activator 
下 颌 移 位 较 大 ,利用 肌肉 的 运动 或 活动 来 移动 牙齿 :改变 牙 烧 骨 形 
状 的 一 类 肌 激 动 器 。 

肌 功 能 矫治 器 myofunctional appliance 
是 一 种 活动 斤 治 器 ,但 它 本 身 不 产生 任何 矫治 力 ,其 作用 是 改变 口 
面部 的 肌肉 功能 ,从 而 促进 鼎 LE OUTRE NECARE 

肌 激 动 器 activator 
通过 改变 下 颌 位 置 恢 向 下 向 前 ,内 而 刺 浅 咀嚼 肌 兴 奋 ,产生 的 力 传 
递 至 牙齿 , 僻 骨 而 起 到 功能 性 娇 形 作用 的 娇 治 器 。 

MAX myomonitor 
此 仅 闫 可 放出 油 量 直流 电 ,通过 贴 在 耳垂 前 方 上 下 约 dem 范 
皮肤 的 电极 ,作用 于 三 尺 神 经 运动 支 ,使 咀 叶 肌 有 节律 地 收缩 ,可 
使 下 癸 进 人 肌 力 闭合 道 。 可 帮助 长 期 全 口 无 十 并 有 不 良 咏 合 习 侣 
者 建立 正确 的 水 平 颌 位 。 

MEA muscle stiff 
肌 熏 直 是 肌 张 力 过 高 的 状态 MIE 27 Ei E LP ETC A1 D IE E 
上 。 

MEM muscle contact position, MCP 
是 下 额 颇 其 自然 闭合 道 作 闭口 运动 时 ,上 下 牙 最 初 有 接触 时 的 馈 
位 ,也 可 以 说 是 牙 轻 趴 的 位 置 , 此 时 阻 嚼 肌 的 活动 最 小 ,用 力 最 小 。 

MEE muscle spasm 
MEEA MA R E R E MA RE KEKE ATP. 
局 部 供血 不 足 , 使 无 气 代 谢 增加 ,乳酸 生成 过 多 导致 局 部 PH 值 降 
低 , 血 管 渗 迁 性 增 大 .组 织 胺 渗入 增加 ,肌肉 组 织 液压 加 大 ,肌纤维 
区 的 感受 器 阅 值 笑 低 ,敏感 度 增加 ,引起 疼痛 或 甬 压 冶 ， 

肌 能 修整 tmusele trimming, tissue molding 


在 取 印 模 时 , 当 印 模 尚 未 硬 固 前 ,模仿 附近 活动 组 织 的 正常 生理 活 
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动 对 印 模 进 行 整 塑 。 

肌肉 内 注射 intramuscular injection 
将 麻药 注入 豚 岗 内 。 

MA muscular position 
TF a S8 35 FH (Ro) 23 L8 35 9156 — p T Be a BEBE dr 
E ngu str. 

MEREM myoepithelial carcinoma 
RADR ATER BRIZ. EE F RS PER 
有 报道 ， 肿 瘤 生 长 缓慢 ,无 犹 ,有 活动 度 , 质 地 比 混合 瘤 硬 ,来 源 于 
BR PLUR A HL E EZ AR o 

WL.E BORN ERR ERRA BN E HOME ALE REIR BO RR E epithelial 
— myoepithelial carcinoma, tubular solid adenoma, adeno- 
Tiyoepithelioma , myoepithelial cell adenoma 
HET GNCTERSREERR (IP AEST EdERE E, Mn 
呈 结 节 状 , 质 中 等 硬度 ,有 时 出 现 疼痛 及 面 码 .粘膜 省 病 等 症状 。 
肿 狼 多 呈 导 管 样 结构 ,有 两 种 细胞 构成 ,内 层 细 胞 旦 立方 状 或 柱 
状 # 外 层 细 胞 为 肌 上 皮 细 胞 ,导管 形态 ,大 小 不 规则 ,分 布 不 均 。 此 
瘤 可 来 自 泪腺 闽 管 上 皮 。 

肌 痢 ”rmnyalgia 
由 各 种 原因 引起 的 肌肉 疼痛 

肌 张 力 型 陡 激 动 器 myotonic activator 
下 领 移 位 较 小 ,矫治 器 的 帮 用 依赖 于 肌肉 , 腿 嵌 静止 张力 的 一 类 肌 
激动 器 。 

MER myecentric 
在 皇上 后 状 态 下 ,用 肌 监 测 仪 给 财 口 肌 群 一 全 适量 的 刺激 ,达到 验 
HERO BOR 

Æi baseplate, temporary base plate 
基板 又 叫 暂 基 托 ,用 来 支持 芍 坤 ,记录 上 下 额 关系 。 

ÆRE baseplate waxes 
由 两 种 或 两 种 以 上 的 晴 加 上 填料 和 色素 等 组 成 ,其 成 分 与 配方 种 
类 其 多 。 基 托 晴 应 具有 秆 性 而 不 及 ,在 固化 和 冷却 时 的 收缩 应 小 。 
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P A ROC EMEN ra ee mos gd t MESE HE. 

EHH base plate wax 
是 临床 最 常用 的 晤 , 主 要 用 于 在 口内 或 模型 上 制作 基板 、 敬 堤 、 人 
工 牙 等 的 蜡 模 。 其 组 成 为 石蜡 ,蜂蜡 ,棕榈 蜡 ( 地 晤 、 川 蜡 。 

FERE abutment analog, abutment replica 
又 称 基 桩 复制 器 ,用 以 配合 转移 千 BAE E m E E 
形态 和 位 置 转移 到 工作 重型 上 、 

FEMMA basal cell adenocarcinoma 
基底 细胞 痛 好 发 于 颌 面部 皮 黑 ,初期 为 灰 黑 色 或 棕 黄 色 斑 , 伴 有 毛 
细 血 管 扩张 ,以 后 病变 中 央 潮 湿 、 糜 烂 ,表面 结 病 或 出 血 , 兖 皮 剥脱 
UT JE IE TIDETUR E DESEE TA 
肤浅 表 性 扩张 ,或 形成 腐 岂 性 沉 疡 ,边缘 恕 鼠 咬 状 , 呈 漫 润 性 生长 、 
边界 不 清 , 常 常 侵犯 并 破坏 深部 的 软骨 和 骨 质 ,表皮 的 基底 细胞 增 
生 , 向 下 温润 , 癌 细 胞 排列 呈 条 索 状 , 癌 巢 边缘 细胞 旦 棚 栏 状 排列 ， 
次 则 周围 伟 底 组 织 常常 发 生 粘 攻 样 变性 。 

SEARLE basal cel! type ameloblastoma 
造 釉 细胞 痪 的 一 个 亚 型 , 肿 帘 上皮 密集 成 团 或 树枝 状 排列 , 星 网 状 
层 分 化 明显 ,类 似 基底 细胞 疙 。 

3EW basal bone 
IOTER THÉRT MISURA. 

FRS basal arch 
是 上 下 颌 骨 本 身 的 大小 。 

Æj denture base, base 
T& 38 X dl BELL RLA ERELT ORBE US E SCULBO BR 1E nb 
一 整体 ,是 排列 人 工 牙 的 基地 。 基 托 功 能 还 包括 重建 面部 和 外形 ,加 
强 义 齿 的 固 位 与 稳定 ,以 及 承担 ,人 忧 递 和 分 散 牙 力 的 作用 。 

WEE talon cusp 


ETATER I A Kh H A A RETE IO INL EE R E. AERE 


REAME invaginated iingnal fossa 
AGE NISEEOHORRMNIE.ERT ESHIRCE. AUS ON 


DD 激 吉 即 急 


寅 呈 束 状 深 陷 , 有 的 牙 内 陷 在 舌 侧 帘 处 形成 一 纵 行 济 裂 ,超过 舌 隆 
3 p E ALI BERE (8 , 沟 的 深浅 不 一 ,有 的 可 深 达 殷 尖 部 将 牙根 一 分 
为 二 。 

MAH laser welding 
应 用 激光 机 高 温 焊 接 义 此 金属 部 件 。 

害 西 切 诞 描 计 器 Gysi incisive path maker 
由 Gys 最 先 提出 的 一 种 理论 而 确定 的 描绘 方法 。Gysi 认为 .下颌 
运动 主要 有 三 点 ,两 点 在 两 侧 铅 状 突 ,一 点 在 切 直 处。 当下 握 侧 向 
运动 时 ,一重 刹 状 诡 向 前 内 方 移动 . 另 一 制 仍 状 认 在原 处 转动 ,此 
时 描绘 针 即 在 记录 扳 上 画 一 条 弧 形 斜 线 ， 相反 , 另 一 全 巢 状 突 向 
前 夫 方 移动 时 ,又 画 一 条 线 。 两 条 就 形 斜 线形 成 一 个 角 HOS RES 
S. 描绘 针 停 止 于 二 弧 线 交点 , 即 哥 特 己 侦 时 ,表示 下 颌 仙 状 突 在 
其 自然 后 退位 置 上 ,可 利用 这 一 点 作为 确定 正中 关系 位 的 标志 。 

PAM immediate side shift 
FERAE A E BY AET FR R OR Hiis 2E ERE BUR E h T E I I 
LE TM 

即刻 根 充 immediate root filling 
在 去 除 牙 锻 组 织 和 进行 性 腔 及 根 管 预备 后 ,立即 先行 完全 的 永久 
ERRER. 

WARE immediate replacement denture 
在 拔牙 前 预先 制 成 ,拔牙 后 即刻 戴 人 的 修复 体 。 

RIAR E immediate temporary obturator 
TORTE MAE AEA B9 ER IRE LORS RD A R A A ERR AS ALI 
中 ,改善 其 进食 及 发 音 等 功能 ,并 能 防 赴 创伤 疗 痕 挛缩 。 

十 性 多 发 性 银 脓 肿 acute multiple gingival abscess 
怎 性 多 发 性 起 肤 肿 是 一 种 共有 明显 特征 的 乎 限 急 性 炎症 :多 发 生 
于 青 壮年 ,起 病 急 机 ,有 疲乏 ,发热 , 口 干 等 前 期 症状 。 早 期 牙 眼 乳 
头 红肿 、 面 液 粘 笛 ,随即 发 生 多 数 牙 间 乳头 的 红肿 和 了 跳 痛 ,每 个 红 
肿 的 万 莉 头 内 有 小 肤 肿 形成 , 数 日 后 自行 破 涡 。 和 中 芽 及 邻 牙 均 对 
好 诊 敏 感 , 口 驻 粘膜 往往 普 饥 红肿 ,患者 体温 升 高 ,局 部 淋巴 结 肿 
大 ,病程 较 长 生 不 易 控制 。 
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fatkiE dé SEMEBL— acute nonspecific gingivitis 
本 病 是 急性 眼 类 ,无 特殊 的 细 蕊 感染 ,很 多 是 在 慢性 请 炎 的 基础 上 
由 于 宿主 免疫 状况 改变 而 引起 急性 发 作 。 临 床 表现 牙 珍 水 肿 、 充 
1 AE Fe PLC fé RO PTS d k do LIB HERR TCR PERO ES S 

falE IE FRTERRB XE — acute suppurative parotitis 
多 见于 腹部 厅 型 外 科 手 术 后 及 消耗 性 疾病 的 老年 人 或 患 传 染 性 疾 
病 后 的 青少年 ,多 为 单 侧 受 累 , 自 发 肿胀 明显 ,局 部 皮肤 红肿 热 痛 
Hg. ri REPERI LEES EL ZL AB i ER SIUE A RE 
TEyE REEL OPER AE ERER. 

Att RIEF acute suppurative pulpitis 
急性 化 肪 性 牙 甬 炎 为 急性 桨 波 性 牙 茵 炎 进 一 步 发 展 而 成 。 随 着 交 
症 发 展 , 大 量 中 性 多 核 白 细胞 在 知 改 化 肪 落后 ,在 其 他 损伤 因子 作 
用 下 发 生变 性 。 细 胸骨 解 后 放出 蛋白 溶解 酶 ,将 其 自身 和 坏死 组 
织 溶 解 而 有 小 胺 肿 形成 ,此 时 车 得 不 到 及 时 治疗 炎症 可 迅速 扩散 
到 全 部 牙 体 , 形 成 多 数 小 肤 肿 以 至 于 整个 牙 朵 组 织 迅 速 坏死 液化 。 

fi ME ERE BE dE US acute necrotizing ulcerative gingivitis, 
ANUG, Vincent gingivitis 
dE IAEA BEST fm ROB BEAD E EARS E Da PER SL SIC 
HHR BB HS HL CR TET OE 89 EET ER IB RESTE BL RE UL 
可 有 自发 出 血 ,疼痛 明显 ,有 上 典 型 的 腐败 性 口 奥 , 轻 症 患 者 无 明显 
的 症状 .重症 可 有 低热 gp m TWEANX. 

AMEXCRTEITIEIE acute serous pulpitis 
BERRET M SR SE SP US (0 RON UCET A Ak UE de nc 8 
THE. FRATATT XE TOO. RRK ,中 性 
ZEB EBES SE. REC RE S AMARNA 
TORGEUX ADOS EE EAR PT UE RESTER, HEAR FHA E 
本 正常 。 

急性 链球 戎 性 亡 口 淡 。 acute streptococcal gingivostomatitis 
系 由 溶血 性 链球 菌 引起 ,主要 症状 是 牙 间 乳头 红肿 明 ETE LR 
Sh ,并 伴随 全 身 不 适 , 但 本 病 不 同 坏 牙 周 腊 。 急 性 良 类 可 与 杞 疹 性 
日 炎 相 件 随 ,也 可 与 链球 菌 引起 的 口 别 部 感染 税 时 出 现 , 还 可 在 一 
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些 热 性 疾病 时 出 现 。 
fatti immediate dislocation 
刹 状 突 滑 出 关节 窝 以 外 ,超越 了 关节 运动 正常 限度 ,以 致 不 能 自行 
AARRE. 
BFR acute pulpitis 
急性 牙 情 炎 是 一 种 不 可 复 性 牙 艇 炎 。 其 临床 表现 是 发 病 急 ,疼痛 
剧烈 , 常 有 严重 的 自发 痛 、 放 射 痛 ,和 忠 者 对 温度 刺激 敏感 。 报 据 其 
组 织 病 理 表 现 可 分 为 急性 浆液 性 牙 艇 炎 和 急性 化 肤 性 著 髓 类 。 
MESESEENBIBSES  acanthomatous ameloblastoma 
3E f p ERE — 1 E. PAG PAP T EE MEHR Pob oe ERE 
LED LT ELE Ei: 
MEE interridge distance 
TFA E S 
d LHDEXRWK circumferential suptacrestal fibroectomy. 
CSF 
AOT PERSE REIURIUR LES RETE REEL Ao f8 ACT ER UO EDGECT ERE 
KoA D A UR HERE UL FILET HE REOS RE E E ERR o 
计算 机 辅助 设计 与 制造 CAD/CAM 
在 “视频 模型 "上 完成 修复 体 的 “计算 机 蜡 型 ”, 再 依 拘 小 型 精密 数 
榨 床 或 激光 成型 机 将 “计算 机 晴 型 ?转换 成 修复 体 。 
记 存 模型 record model 
口腔 正 辆 治疗 前 必须 要 记 存 患 者 的 牙 葵 模型 , 称 为 记 存 模型 。 
记忆 模式 memory pattern 
扒 口 腔 中 的 感受 器 持续 来 的 冲动 ,通过 特定 的 通路 到 中 枢 神 经 系 
统 :而 又 返回 对 肌肉 组 织 进 行 调整 ,为 个 体 建立 记忆 模式 。 
缕 发 性 验 创 伤 secondary occlusal trauma 
由 于 正常 或 异常 的 狂 力 施 于 牙 周 支持 组 织 有 病变 的 牙齿 所 致 的 验 
创伤 。 
WERE secondary displacement 
Bp F SR ERES 30 Fc CIA EE £B £P [05 6 E GE 2 Erg. 


继 夹 家 类 80. 


搂 改 性 牙 本 质 。 seconqary dentin 
牙 本 质 在 牙齿 发 育 完 成 后 ,在 一 生 中 仍然 可 以 继续 不 断 的 形成 ,但 
是 形成 的 束 庶 减 慢 , 这 种 后 来 形成 的 牙 本 贰 称 为 继 发 性 牙 本 质 。 
继 发 性 牙 本 质 小 管 的 方向 稍 呈 水 平 ,与 牙齿 发 育 期 所 形成 的 原 发 
性 牙 本 项 之 间 有 明显 的 分 界线 . 

夹板 splint 
一 种 国定 松动 牙 的 矫治 器 , 它 将 多 数 松 动 牙 连接 在 一 起 ,或 将 几 个 
松动 牙 国 定 在 另 几 个 牢固 的 基 牙 上 ,使 成 为 一 个 新 的 咀 咀 单位 。 

夹板 卡 环 splint clasp 
AARRE SAEF MEERLE KAFA. 

mUkdEGdEWIRE gigantiform cementoma 
REXHTEHR. 

MRE buccal shelf area 
CF ARE SEE Sio sS i ve 8 — IE ER b fo fe SE TITO ARE 
BANHS d HIE BUE HR REUE AER, KERER 
ZH SERAS SL JUIELRE RT LIRE RRA. 

BONNGRIE buccal flange area 
EAEE LT BUR E, 3 THURIS ERUNT 9 7 [9 E 
E. 

类 间隙 buccal space 
类 间隙 位 于 类 部 ,前 界 为 口 轮 臣 肌 , 后 界 位 于 嚼 巩 前 部 ,前 上 界 为 
BUAR CE ROS BECRCT HE ,内 以 类 肌 玉 其 筋 膜 ,外 以 皮肤 及 浅 
SOR SR. el PR PR ER TERR RD LG LE NC TEPORE IRL 
导管 i We T DE Ae Sc t E E HB aE FS CC E EE 


5. 


XB buccal tube 
It gm 8 3380 D & DRE TANE UE RUE SEU RUE. 
SARARDI A. Dep. 

HAE buccal vestibule 
SL E TERRE B E D 。 
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MEXE buccolingual relationship 
指 上 、` 下 颌 { 前 ) 磨 牙 的 内 外 位 置 关系 。 

ARW buccal frenum 
ARCU DL REL HU RETREAT E FTRFRNA F EA AAR 
SEOGUR HUGE. ERU EHE. 

Mi cheek line 
HRPE. 

类 腺 buccal gland 
for ,为 混合 腺 ,其 中 主要 为 粘液 性 腺 泡 。 

M buccoversion 
T BSHEELT IERC 2 MAH. 

烦 向 阻 生 buccoangular impaction 
国 牙 齿 的 长 轴 指 向 闫 侧 方向 存在 阻力 ,不 能 萌出 至 正常 位 置 . 称 为 
RAME. 

MR buccal flange 
ACH 3E TE GL 2 SE UP 33S E ERR. 

MEE ERE sucking pad (suctorial pad) 
类 部 皮下 脂肪 组 织 较 面部 其 它 部 位 发 达 , 在 类 上 肌 表面 和 类 咽 二 股 
之 间 , 有 一 团 由 蕴 薄 筋 包 被 的 脂肪 球 , 称 类 脂 势 。 在 婴儿 期 发 育 
良好 。 

Hg jacket crown 
利用 焰 瓷 或 塑料 制 成 全 冠 ,主要 覆盖 前 牙 冠 部 的 全 部 。 

PENSER polymethyl methacrylate resin 
以 高 分 子 人 台 成 树脂 为 主要 基质 的 人 造 可 盟 性 物质 ,在 一 定 条 件 下 
可 盟 成 要 求 的 形状 ,在 常温 下 保持 形状 不 变 , 具 有 良好 的 理化 性 
能 。 在 口 座 科 被 用 来 制作 各 种 修复 体 . 矫 治 器 . 周 定 器 ,常用 的 让 
基 丙 烯 酸 甲 酯 树脂 ,有 热 凝 型 和 自 凝 型 。 

HERM formocresol 
是 常用 的 根 管 消毒 药物 ,由 甲醛 攻 、 三 甲 酚 ,无 水 乙醇 组 成 。 具 有 
较 强 的 杀菌 .去 腐 . 除 自 作用 ,并 有 奖 鼻 性 强 ,持续 时 间 长 的 特点 。 
适用 于 感染 根 管 治疗 和 断 体 后 的 残 舟 固定 。 
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PRESH, PER patathyroid 
EX EPICESTSCEI ILE EM 

fS artificial palate 
HHSSNE— HEATER, 

BAER pseudoarticulation formation 
$XTTOUREUUARÉE SR SER S IH OL CO a aE 
zi. 

BEF, ERF pseudoanodentia 
FECRRERAHH. 

假牙 收复 学 prothodontics 
牙科 学 的 一 个 分 支 ,涉及 用 人 造 蔡 代 物 来 代替 缺失 的 牙齿 和 相依 
BAHR, A EMRE D S 7h 86 8138 ARA A BERE 

Æ% mounting plate 
位 于 熙 架 上 下 合体 中 央 , 粘 附 上 下 模型 的 装置 ， 

SRZRURA"US cuspid protected occlusion 
RFPRPRRURFELE MECTRE. HEA 
JEPRSEPARRHA. MIZAN, TENRERTREE 
触 ,平衡 鱼 牙 齿 不 接触 。 在 作 前 伸 蚁 合 运 动 时 ,上 .下 前 牙 切 缘 相 
对 接触 ,后 牙 不 接触 。 虱 床 以 青年 人 为 多 MEERI. 

AGGER cuspid clasp 
用 于 尖 牙 上 EIEEE cn EHE T AUS DR P i R G E 
FARFAR, ALERTA E P k a E F E P 
DARE TERANE EROR E 

尖 牙 向 后 结扎 lace back 
用 结扎 丝 从 牙 弓 最 远 端 磨牙 类 面 管 至 尖 牙 托 模 之 间 进 行 “8 字形 
连续 结扎 , 尖 牙 向 后 结扎 之 后 再 交 置 弓 经 。 这 种 方法 不 疏 防 正 了 
人 尖 牙 牙 冠 前 倾 ,还 使 尖 牙 产生 远 中 移动 ,同时 不 会 像 弹性 牵引 那样 
Ji do Exp rp Be PT TESRO ER 

尖 牙 向 后 连 线 结 扎 。 canine lacebacks 
在 家 丝 纪 矫治 器 中 , 尖 牙 托 粮 上 预制 了 近 远 中 的 前 倾角 康 , 易 因 央 
牙 倾 斜 移动 而 造成 前 牙 大 向 移动 ,引起 覆盖 增加 ,所 以 为 了 有 效 控 
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制 尖 牙 的 位 置 ,将 尖 牙 与 后 牙 进行 连续 结扎 ARER ÉRE E 
结扎 技术 。 

LAWR periapical currettage 
38 FERAE RET RETE OUR P LRL m UL RR d E 。 

间接 法 indirect technique 
在 制作 人 金属 詹 件 时 . 钳 型 在 预备 后 的 牙齿 模型 上 制作 ,而 不 是 直接 
在 口内 制作 。 

mA indirect pulp capping 
BO TE p EE MERE AE R RHE 0 28 09 E st F A E-F B EO LEE 
组 织 再 矿 化 的 治疗 方法 。 常 以 羡 山 剂 、. 氧 氧化 钙 槛 盖 , 暂 封 三 个 
月 ,如 无 反应 再 永久 充填 。 

HEak indirect retainer 
BLEA EARR EUR Topo SE T0) E3543 
iie. Anc E. RC DLE T SE RCLOESERTRLEI«R AUS 
板 、 基 板 .附加 卡 环 、 花 支 托 等。 

闻 际 卡 环 embrasure clasp 
只 有 一 个 弹性 卡 峰 ,由 舌 而 其 托 通过 基 政 与 邻 牙 间 的 舌 TRO] 
RR 25 (1 38 E OR 8 AUDE. 

间隙 生长 ”interstital growth 
软组织 的 生长 过 程 是 肥 关 与 增生 的 联合 :形成 所 谓 的 则 逐 生 长 。 


间 丸 生长 几乎 是 所 有 教 组 织 和 骨 秀 系统 中 非 钙化 软骨 生长 的 特 
征 。 


BH intermittent force 

Air 15880 23 Je Tk BE I] [8] P3 27 T c CREUSE CR Jn X 8 
are ERES EM TM IERI. 

WA shoulder 

ERRAT TRARAL T -iF BEAR E CELO Te 
全 冠 等 修复 体 的 强度 . 固 位 及 与 牙 此 的 密 合 MEF H EEk 
制作 的 台 价 ,可 根据 人 造 完 的 不 同 , 制 成 不 同 角 麻 和 形式 的 肩 台 。 
HEI scissors bite crossbite {telescoping crossbite) 
ORARGUN TBSFRARDOUEBTEAUDIDSAM. 
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MPR simple articulator 
AR h LE. FAE .调节 螺丝 . 穿 钉 及 固定 上 颌 体 的 螺丝 
所 组 成 。 只 能 伍 开 闭 日 和 运动 ,具有 固定 的 钢 导 斜 度 。 
简单 支 抗 simple anchorage 
以 抗力 较 大 的 牙齿 作 支 抗 * 移 动 抗力 较 小 的 牙 省 , 称 简单 支 抗 。 
桨 筑 paddle spring 
形似 某 的 一 种 弹 得 ,与 左 纪 配合 可 纠正 转 位 的 尖 牙 ,效果 良好 。 
FAAR plasma cell gingivitis 
SORORE BREUI Dr A EER, A RA E T A K LIO S 
E. VERE IERERS SERES DURER LE. ER A h k RR DR 
Soa S SORCREIR F TRETE E OREP. AEA 
红 . 水 肿 、 表 面 光亮 。 发 生 于 唇 老 可 出 现 旺 状 脱 届 ;发 生 于 口角 者 
可 成 口角 类 :发 生 于 舌 者 可 表现 为 发 红 光 秃 。 头 细胞 卢 口 党 也 可 
EWERGG, 
桨 溢 性 根 尖 周 党 serous periapical periodontitis 
又 称 急性 单纯 狂 根 周 炎 ,牙齿 有 泽 起 感 , 咏 合 痛 和 兄 痛 ,并 有 持续 
的 自发 痛 , 疼 痛 明 确 。X 线 片 根 尖 部 破坏 , 镜 下 可 见 根 尖 部 牙 局 
BANKE OARRA. 
交互 支 抗 reciprocal anchorage 
支持 力 相等 的 牙齿 作 交 互 支 持 , 以 达到 相互 移动 的 效果 , 称 交 互 支 
Ti ntt octo d ERR OT. 
AED keratin 
TEETER, ALARA ETER B $6 T AR p RR E 
RB. 
MEH orthopedic force 
能 影响 骨骼 形态 HEEK WERENT EREATARE L, 
TECBERITE dS DB OSEE S BUE TE REX I IE BEN 16 277 
FERE positioner 
FARRER FUB EIS — HR E FETAN F 
齿 的 冠 部 ,常用 于 禾 治 后 的 固 位 ,有 利于 咬合 关系 及 牙 位 的 保持 。 
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矫治 器 appliance 
是 一 种 治疗 错 狠 畸形 的 装置 REGIE IG AE. EF. 
或 由 咀嚼 肌 . 口 局 肌 功 能 作用 力 藉 娇 治 器 使 畴 形 的 额 此 ,错位 牙 肯 
及 牙 周 支持 组 织 发 生变 化 ,以 利于 牙 颜 面 正常 生长 发 育 。 

XS hinge joint 
BORD SHOE SON US E FAE, TENIR RAHIRA 
EXTAT uns. REXT OUR TEXT. 

REALES hinge bow 
DEL TEM 

EHI hinge position 
BxIXTEPEISf.H EISE I. FRA ETEF 
OZA REA. EET E Eu 
可 使 上 下 牙 切 端 开口 达 18—25mm. Jj 6E JE LIBE, 

AED hinge movement 
TRA EGB EREKE 18—25em, dX EBARA NE 
动 , 而 无 滑动 的 运动 。 

fS hinge axis 
desi snpEp. Hbc erp bn. 

fS hinge axis point 
Web Spub A. 

WMT hinge axis type occlusion 
JR GL EFE CE REIR Rie ch ib a 

fief contact angle 
ES ROB XE S8 CA REHE RICE HR UT REC 
RAE ERE — 09 55 DLE DO Je fe. BERUR E I I ARENE 
而 的 温润 性 能 越 好 。 

DH contact stomatitis, stomatitis venenata 
属 第 型 变态 反应 ,但 一 般 口 炎 少 于 皮 类 。 药 疹 的 最 常见 村 车 报 
害 为 单个 或 几 个 大 小 不 等 的 水 总 , 单 个 水 疱 以 舌 表 中 部 为 好 发 都 
位 ,水 瘤 破 虱 后 即 成 为 顺 形 或 类 网 形 界 限 清楚 的 糜烂 或 油 疡 面 。 
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CES sectional arch,segmental arch 
用 一 段 弓 丝 将 牙 弓 某 局 部 的 数 个 牙齿 连 成 一 个 整体 ,形成 在 功能 
上 相当 于 单个 多 根 牙 的 稳定 支 抗 或 抗力 单位 。 以 这 种 单位 作 支 抗 
时 ,可 对 被 移动 牙 提 供 精确 的 控制 力 。 常 用 于 牙齿 的 压低 移动 和 
ARXA. 

节点 gid 
ARARE A A 0 5 E E T A E A AR LH AE 
标 系 表示 。 

清治 术 oral prophylaxis 
洁 治 术 是 去 除 牙 面 上 的 元 硬 沉 积 特 , 如 菌 斑 和 牙 结石 等 . 

洁 治 器 scaler 
为 手 骨 的 用 二 去除 牙 结石 的 器械 ,分 为 工作 端 { 刀 刃 ) 、 闫 . 柄 三 部 
分 。 根据 不 同 的 形状 及 功能 ,分 为 不 同 的 类 别 。 
&.EH junctional epithelium 
是 牙 眼 上 皮 附 着 在 牙齿 表面 的 一 条 带 状 上 皮 SRL PG RE SF f I4 48. 
尖 方 向 附着 在 釉质 或 牙 骨 质 的 表面 。 结 合 上 皮 是 无 角 化 的 量 状 上 
皮 , 在 眼光 底部 约 售 10 居 细 胞 ,高 根 尖 方向 逐渐 变 落 ,细胞 长 轴 与 
牙 面 长 轴 平 行 ,无 上 点 钉 突 。 

HEF concrescence of tooth 
指 两 个 牙 的 牙根 发 育 完全 后 , 借 牙 骨 质 结合 在 一 起 的 牙齿。 可 以 
发 生 在 牙 萌 出 前 或 戎 出 后 .引起 结合 的 原因 ,可 能 是 刨 伤 或 牙 列 拥 
挤 引 起 牙 间 骨 质 吸收 后 又 增生 的 结果 。 

结 节 性 白斑 nodular leukoplakia 
属于 非 均 质 型 白 巴 ,病变 中 有 稿 突 起 的 ,图 形 .红色 或 白色 的 颗粒 
或 结 节 。 

结扎 钳 ligature typing plier 
用 于 方 丝 弓 技术 和 直 丝 技 术 中 结扎 毕 的 栓 结 . 

Apa ligature wire 
软 的 抗 腐蚀 的 丝 ,用 于 颌 间 固 定 及 天 然 牙 的 夹板 。 

ALEM ligature cutter 
用 于 前 斯 正 畸 结扎 丝 的 一 种 正 畸 工具 。 
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Silib ligature director 

用 于 结扎 丝 末 端的 压 埋 。 
RRR root amputation 

该 手术 用 于 密 根 牙 , 当 某 一 牙根 牙 周 破 坏 严重 时 可 行规 根本 ,对 所 
保留 的 部 分 行政 髓 病 治 疗 和 修复 , 蕉 根 术 多 用 于 上 颌 第 一 ` 第 二 魔 
牙 。 
解剖 标志 anatomic landmarks 

特征 性 的 点 及 位 置 。 

METRE anatomic occlusion 

EROR FT FD 

MART anatomic crown 

TOT ELTE 5 TS h RR F Ae e ER A A ME F RHE o 
WERT anatomic tooth 

LIGUE SEED lx EEG DEPT I ik 
Bode tn gie XR AF ARREA 30 左右 。 

界面 表面 张力 interfacial surface tension 

分 开 二 个 形成 好 的 界面 时 ,由 液 膜 形成 的 张力 或 阻 为 。 如 义齿 基 
托 与 支持 组 织 间 的 唾液 薄膜 。 

金 资 修复 体 。 ceramometal restoration, metal ceramic restora- 
tion 

金属 轿 体 或 内 冠 表面 焙 附 烤 赛 制 成 的 固定 修复 体 ， 

RW carborundum wheel 

由 金刚石 材料 制 成 的 轮 形 石 。 

MPA mounted diamond stone, carborundum wheel 

由 金刚 五 组 成 ,具有 极 高 的 额度 和 良好 的 热 稳定 性 ,着 用 于 切削 牙 
体 硬 组 织 , 特 别 是 釉质 。 
AMH diamond bur 

VA e Bieb s SES a TP 6 
RIS crown scissor 
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NUS metal backing tooth 
Tu AXTBSEE. TER. 

£&NGKHE metal ceramic restoration 
Lr: bA i ARERR KARRA EA NRA 

金属 带 环 ferrule, band 
由 不 锈 钢 片 或 金属 合金 片 制 成 ,要 求 与 牙 肯 5 密 贴 地 粘着 ,其 有 良好 
加 位 ,并 不 妨碍 咬合 ,对 牙 眼 无 刺激 。 

金属 基 托 metal base, metal saddle 
基 托 的 整个 结构 为 金属 钴 造 或 锤 造 而 成 ， 人 工 牙 直接 置 于 其 上 ， 
具有 坚固 . 易 清洁 ,对 温度 的 传导 性 好 等 优点 ,但 存在 着 礁 以 必 殷 
衬 ,游离 鞍 基 的 基 改 伸展 往往 受 限 ,不 便 调 或 等 问题 . 

E£BEWGESERHEE meral reinforced plastic bracket 
RAPHRAN KRA- ERRIRE., KAHAR. 
-HEELE LET EER A PER A g e 
托 粳 , 但 也 存在 染色 和 变色 。 

£N metal tap 
Hi dz IESU ARCHIE H THEE SIR . 磨 光 。 

EMH metal bracket 
由 不 锈 钢 加 工 制 成 ,是 目 前 使 用 较 多 的 一 种 托 槽 。 其 型 叶 很 多 LE 
档 底 部 加 工 成 有 利于 粘 结 的 各 种 形状 ,如 有 孔 8 DURS: PERS TC 
槽 上 部 加 工 成 有 利于 加 方 的 各 种 形状 。 金 属 托 模具 有 很 高 的 机 械 
强度 ,得 美观 性 较 差 。 

金属 桥 板 粘 结 固定 桥 tesitrbonded fixed partial denture with 
etched metal wing 
见 马 里 兰 桥 。 

金属 支架 “metal rack 
义齿 卡 环 ,连接 杆 ,加强 钢丝 或 网 状 加 强 丝 等 金属 部 件 ,可 用 成 品 
不 锈 钢丝 和 连接 杆 弯 制 ,也 可 和 铸造 而 成 。 

pA ”mesiocclusion 
牙 此 错位 在 牙 弓 中 正常 位 置 的 近 中 。 


-39> 近 恋 经 精 颈 静 


iE SET mesioversion 
SEPRE. LR- ERTER EREA TTE a 
PAE P., 
mh mesial step 
指 上 第 二 筷 庚 牙 的 近 中 规 尖 咬合 于 下 第 二 她 席 牙 的 类 沟 , 下 第 二 
乳 磨牙 向 近 中 突 噶 产生 近 中 阶 稀 。 这 种 情况 下 , 桓 磨牙 在 替 牙 期 
为 中 性 关系 ,她 雇 牙 替换 后 ,可 继续 维 蔡 磨牙 中 性 关系 ,成 为 正常 
的 中 姓 葵 。 
dmm meésióangulat impaction 
ES B ^E A h F 5RUS P9 I 6 3E tp 27 89 S Er 4E L7 SEE Ib GE RE 
位 置 , 称 为 近 中 阻 生 。 
BEP infiltration anesthesia ， 
将 局 麻药 注 人 软组织 中 使 其 浸润 软组织 及 黄 下 的 骨 组 织 ,以 作用 
于 神经 末梢 ,使 之 失去 传导 痛觉 的 能 力 。 
经 颅 侧 位 投 照 lateral transcranial projection 
腊 下 族 关 节 的 一 种 投 略 技术 ,可 以 清楚 显示 佣 突 与 关节 窜 的 关系 。 
经 咽 铀 位 投 照 技 术 lateral transpharyngeal projection 
显示 颈 下 颌 关节 的 一 种 投 照 技术 ,可 以 清楚 显示 蚀 突 的 侧 方 影像 。 
MEHE precision attachment 
有 国定 部 分 与 活动 部 分 ,二 部 分 间 可 精确 噬 合 ,利用 它们 之 癌 产生 
的 知 位 力 来 培 强 忆 部 可 岳 义 齿 的 固 位 。 
Wa cervical point,C 
ATF FREA. 
AET collar crown 
指 蒜 金 局 加 辐 环 连连 于 天 热 牙 颈 部 的 人 造 冠 。 
mtt cervical anchorage 
EAREN EH E MARKOEN. 
WE intravenous anaesthesia 
将 麻醉 剂 直接 注入 带 脉 中 ,使 病人 意识 牧 时 消失 。 
HAFA arrested periodontitis 
PE BUT R ERK A DE E YE Je fli 1 ah SHE CE RS 9e (9 LIT C 
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CRF ET FUISSE DER FERAI, AE A R RTR, 
XB UR HOR CERE DOC HUC LIC REGIS LECT 
Beg. 

EL arrested caries 
BATERIE BEET R ERRE. , 称 为 静 灶 性 
龋 。 通 常见 于 乳 磨牙 或 第 一 二 伍 赛 牙 。 静 止 性 上 晴 损 外 形 呈 漫 碟 
状 , 外 口 大 而 浅 . 小 四 表面 的 牙 本 质 小 管 呈 整 齐 的 断面 ,表面 再 矿 
化 ,在 相应 的 牙 赃 端 有 修复 性 牙 本 质 形成 。 

WRH dovetail retention 
坞 尾 轩 位 是 用 子 复 面 洞 的 一 种 固 估 形 ,总 体 观 伏 坞 的 尾部 ,由 疯 尾 
峡部 和 坞 屁 所 构成 。 异 助 于 峡部 缩 窑 的 锁 扣 必用 ,可 以 防止 充填 
体 与 渝 底 呈 水 平方 向 的 脱出 , 雯 尾 峡 宽 度 常 为 牙 体 类 香 径 的 1/3 
~L RERET. 

就 位 insertion 
将 赔 性 放 入 预备 好 的 窝 酒肉 或 将 修复 性 戴 入 日 中 相应 位 置 。 

Hi path of insertion 
指 可 丧 局 部 义齿 在 口内 戴 人 的 方向 与 角度 。 

局 部 义齿 构造 partial denture construction 
由 人 工 牙 . 基 托 . 国 位 体 和 连接 体 等 部 件 组 成 。 

局 部 义齿 支 托 partial denture rest 
REH. 

局 灶 性 黑 变 症 , 限 局 性 转变 症 。 focal melanosis 
临床 上 没有 黑 斑 表现 而 镜 下 有 黑 素 沉着 的 病变 ,是 纯 组 织 学 病名 ， 

尽 灶 性 上 皮 增生 focal epithelial hyperplasia 
又 称 为 Heck 病 , 为 多 发 性 结 节 性 病变 ,典型 病变 呈 贺 司 顶 状 结 
节 , 无 自觉 症状 ,发 展 慢 , 帖 腊 结 节 半 年 左右 自行 消失 。 下 霸 恢 红 
为 好 发 部 位 ,组 织 学 上 可 见 上 皮 式 层 增 生 , 轻 度 过 度 不 全 角 化 ,或 
层 中 出 现 宝 泡 样 变性 ,基层 可 发 生 液化 ,没有 上 皮 异 常 增生 。 

局 限 型 埋 少 年 牙 网 觉 localized juvenile periodontitis, LJP 
牙 周 破 坏 局 限于 第 一 恒 磨 牙 和 (或 ) 中 切 牙 , 牙 眼 炎 症 和 牙 局 破坏 
的 严重 性 不 成 比例 ,其 他 特征 包括 家 族 史 、 蓝 再 少 .发 生 于 青春 其 
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前 后 , 伴 改 线 杆菌 是 歼 周 绕 中 可 培养 菌 的 优势 区 。 

ERAR masticatory performance 

在 标准 的 测试 条 件 下 ,测定 食物 的 粉碎 程度 。 

Eh chewing force, masticatory force 

在 咀嚼 食 物 过 程 中 .上 、 下 牙 或 牙 列 间 产生 的 力 , 它 随 食 物 的 性 质 、 
咀嚼 时 间 的 不 同 而 变化 ， 

EEMS masticatory mucosa 

tds WERE ROT MU RE oc RE RURCE RE ES 73. LE HESEIE .表层 有 
fit. BUR E29R .IBEURCET HORORSUA. -BEPUCET SE PIER EERI E 
ME (S ERU ECDR BERE ,形成 良好 的 机 械 附 状 ,可 以 防止 上 
皮 在 外 力作 用 下 与 下 古 的 结缔 组 织 分 开 , 咀 咽 粘膜 或 供 固 有 层 直 
接 附 在 骨膜 上 ,形成 帖 肯 戏 ,或 备 和 粘膜 下 层 与 骨膜 相连 ,是 最 适合 
支持 义齿 验 力 的 粘膜 - 

阻 嚼 生理 学 “masticatory physiology 

研究 参与 咀 咀 功能 的 各 种 器 官 ,包括 牙齿 , 册 肉 SA CE BROSUS 
以 及 支配 其 运动 的 神经 等 正常 功能 的 科学 。 

HRR masticatory system 

牙 及 其 支持 组 织 UE RNR. TFA REM Emu E A 
一 个 发 挥 咀嚼 劲 能 的 统一 体 

HAMRE masticatory efficiency 

指 戴 又 货 者 或 自然 牙 列 有 功能 缺陷 者 ,其 咀 吧 效能 与 正堂 验 者 的 
THER BE RU Co LE DORT AT DE DHORETO E E EE RE 

E masticatory ability 

Ti A [xk — EHAR- E ERG FED AB PE RO EA, AREN A 
低 直 按 肥 映 了 个 体 咀嚼 能 力 的 大 小 。 

E masticatory pattern 


RRR EE TE FA E A A R 
"9 


MRE chewing cycle, masticating cycles 
PEILIIDLEEI ESL IDLELCCITUE II 
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EEEH masticatory pressure 

见 葵 力 。 

THWÉSR RD masticatory movement 

由 舌 贿 与 话 动 的 一 种 下 使 运动 。 咀 嚼 运动 虽 是 复杂 的 综合 性 运 
动 ' 但 下 个 运动 有 一 定 的 程序 和 重复 性 ,如 上 .下 饰 牙 齿 的 咬合 接 
BENA ,经 再 闭合 至 咬合 接 般 为 一 周期 , 咀 电 运 动 正 是 在 这 种 连 
续 的 周期 循环 中 发 挥 其 作用 的 。 

BENE) macrocheilia 

EI ETE DUE  BORESEIE M —SEUL E ESSERE RENA 
TENE 6 EIE ERE IR ZERE 7K h SF 2 a E OM EE RR E d BE 
IREBE. 

巨大 牙 骨 质 瘤 gigantiform cementoma 

或 称 为 巨大 型 牙 骨 质 瘤 , 多 发 生 于 中 年 女性 , 肿 物 生长 缓慢 , 俩 上 骨 
膨大 , 常 有 疼痛 ,形成 癌 管 及 少 最 腑 性 渗 出 , 镜 下 为 致密 的 牙 崩 和 质 


块 , 牙 骨 质 细 胸 极为 少见 , 唐 者 常 有 家 族 史 和 党 染色 体 显 性 遗传 特 
征 。 


ES macroegnathia 
土 叙 或 下 颌 的 过 度 增 大 。 
ERE ”chervbism 
也 称 家 族 性 骨 绎 维 异 常 增生 症 ,向 遗传 性 疾病 , 仅 发 生 于 儿童 。 病 
损 组 织 为 增生 的 纤维 性 组 织 代 答 了 正常 肯 组 织 , 结 缔 组 织 内 可 见 
丰 窜 的 血管 ,有 时 可 见 神经 。 其 特征 为 良性 .坚硬 、 无 痛 的 肿 大 ,发 
生 王 双 侧 下 颌 ,可 有 僻 下 区 淋巴 结 肿 大 而 显示 丰满 。X 线 片上 可 
见 锋 骨 呈 多 房 状 。 
EO macrostomia 
F8 5B sf 50 0M AE He IR o 
BS macroglossia 
EXEXIrL IDEE RESI ESTER E EE E-kS E 
以 是 册 时 大 性 血管 增生 性 和 浙 包 管 增生 性 ,包括 先天 性 巨 舌 症 、 
MEERE dH AER S AERUREELE PEE RE. 
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巨 纲 胞 透明 血管 冯 giant ceil hyaline angiopathy 
X ERSCEDLEERR , 豆 科 植 物 引 起 的 特 跌 组 织 反 应 。 可 表现 为 根 尖 
肉芽 肿 , 亦 可 出 现 于 无 所 后 义齿 边缘 . 旬 避 囊肿 及 慢性 骨膜 燃 组 织 
中 。 

巨 网 胞 修复 性 肉芽 肿 giant cell reparative granuloma 
ERAT 岁 以 下 的 病人 ,女性 较为 多 见 。XX 线 片 显示 巨细 胞 修 
复 性 肉芽 肿 , 曼 示 单 房 状 夺 性 阴影 较 多 ,并 常 有 骨 样 或 骨 小 梁 发 
生 , 周 围 边界 清楚 整齐 ,皮质 骨 虽 然 膨 胀 变 薄 ,但 较 少 穿 破 。 巨细 
胞 较 小 ,数量 较 少 ,并 分 布 不 均匀 , 间 质 细胞 的 核 大 小 及 形态 一 致 ， 
XE HERR. 

BRIT AE giant cell epulis 
UBER TE SIE ES NL P TED M Pee 3L D RESI Mer b n US 
党 有 陈 但 性 出 多 而 旺 党 褐色 LET IEHEHE RSS HELPER 
HERH. 

EH macrodontia 
比 一 般 正常 牙齿 大 的 牙 , 可 以 分 为 普遍 性 和 个 别 性 两 类 。 脑 生体 
功能 亢进 可 以 引起 骨骼 过 长 和 全 口 牙 肯 过 大 ,个 别 巨 牙 原因 不 明 ， 
偶 见 于 上 售 中 归 牙 各 下颌 第 三 磨牙 。 

MMR polysulfide 
口腔 科 常 用 者 为 室温 硫化 成 型 的 聚 硫 橡胶 印 模 材 料 ,在 氧化 剂 的 
作用 下 可 固化 成 弹性 体 印 模 。 

聚 栈 椒 胶印 横 材 料 polyether rubber impression material 
是 一 种 新 的 精密 型 印 模 材 料 , EE h REZ S nm ERE 
得 的 聚 醚 像 跑 所 组 成 。 由 聚 醚 橡 跤 与 填充 料 t BRL E RESI 
料 。 

NUS CIE  polycarboxylate cement, polycarboxylic te- 
ment 
由 粉 液 两 部 分 组 成 ,粉剂 为 氧化 镍 稻 氧 化 铁 的 混合 物 , LE 
3296-42 BS EP IS ER, CRETAE EUR EC 
H ETE BE DO LN PE s ss FE CERERI GO ERES , 烙 固 牙 体 收 
复 的 冠 桥 等 。 
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嚼 肌 肥 类。 masseteric hypertrophy 
可 发 生 于 单 侧 或 双 侧 ,原因 不 明 , 单 侧 鄙 肌 肥大 可 能 与 偏 侧 咀 吵 有 
关 : 无 明显 症状 ,病人 主 述 额 面 不 对 称 。 榨 查 时 可 发 现 整个 喝 肌 增 
生 . 下 颌 角 及 升 支 嚼 且 附 车 处 亦 增 大 - AR AT Hi, RULES Si 
可 见 , 其 下 方 部 分 突出 , 似 一 软组织 种 块 。 

ALÈ ”masseteric space 
*& ULIS BLEUS TFA 2^ 1e] h E S EO B0 R 
WB. LAAS TATATA LBDTE MUNI RS PF SCESA S 
BR. PADRE PE M LEEREN ES .血管 。 

PÉBEHURTM plaque disclosing agent 
AMARRA AR EE En AT TERCER MUR, 
UE En. ETEL ARARE. 


K 


Kaposi KAM, FEAA Kaposi's sarcoma 
艾滋 病 的 一 种 临床 表现 ,累及 血管 系统 的 肿 净 性 疾病 ,有 多 个 红 神 
色 或 深 裙 色 的 瘤 结 节 , 晚 期 并 发 泪 疡 。 原 发 于 口腔 较 少 见 ,但 类 粘 
膜 可 出 现 其 继 发 病变 ,也 可 出 班 于 下 民 5. 

Kingsley #4 Kingsley splint 
EUR SHE T T TA. 

卡 环 clasp 
是 可 搞 忆 部 义齿 卡 抱 在 基 牙 牙 冠 表面 上 的 金属 部 分 ,对 义齿 起 固 
位 稳定 和 支持 作用 。 

工 型 卡 环 type I clasp, pull type clasp, Aker clasp 
见 太 型 卡 环 。 

中 型 卡 环 typel clasp, devided arm clasp 
畦 造 卡 环 为 分 迁 卡 环 , 役 造 卡 环 为 上 返 卡 环 。 分 辟 卡 环 的 近 缺 牙 
区 辟 端 及 上 返 卡 环 的 游离 司 靖 在 倒 四 区 ,其 另 一 端 在 非 倒 止 区 ,起 
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对 抗 平衡 作用 。 

EA2-ERROtypeNclasp, wrought wire clasp 
由 不 周 直径 金属 丝 弯 制 而 成 ,其 基 牙 轴 面 上 的 弧 订 应 有 水 平 向 和 
SEBETAICSER. 

WERE arm of clasp 
为 卡 环 体 的 连续 部 分 ,具有 弹性 ,环绕 基 牙 ,坚硬 部 分 有 稳定 支持 
作用 ,弹性 部 分 有 卡 抱 轩 位 作用 ,位 于 莽 牙 牙 冠 的 倒 四 区 。 卡 环 臂 
形状 虫 粗 杰 组 ,末端 形成 尖 扁 形状 。 

FRE clasp retention 
卡 环 臂 位 于 牙 冠 轴 面 的 倒 凹 区 ,防止 义齿 糙 向 脱位 ， 

卡 环 体 body of clasp 
指 在 苔 支 托 和 证 环 辟 之 间 , 并 与 小 连接 体 相连 接 的 坚硬 无 弹性 部 
分 ,位 于 基 牙 的 非 倒 四 区 ,可 以 防止 义齿 频 舌 向 摆动 和 验 眼 方向 膀 
位 ,使 义齿 稳定 ， 

开 大 垂直 曲 open vertical loop 
用 来 开 大 则 院 的 垂直 曲 , 可 以 两 个 开 广 垂直 曲 连用 作为 一 个 加 方 
单位 ,具有 使 牙 吉 向 、 层 、 正 向 移动 , 捏 转 、 升 高 .压低 等 作用 。 

开 大 带 围 垂 直 曲 open vertical helical loop 
在 开 大 甘 直 曲 上 加 一 环 圈 , 以 增加 曲 的 弹性 ,并 可 使 娇 治 力 温和 且 
BA. 

SEXE open coil spring 
FHE BEIE SUELE ETE OTHER E A Z IER A E > T ADA SE A ILES 
力量 特 续 推 尖 牙 向 远 中 移动 。 此 种 方法 力量 柔和 ,有 一 定 限 度 . 并 
对 后 牙 的 作用 力 小 , 常 可 选 作 最 大 支 抗 的 设计 中 使 用 。 

Fie open bite 
指 在 正中 答 位 时 ,上 下 颌 部 分 牙齿 在 垂直 向 无 著 接 甬 , 称 为 开 著 或 
FEBE. 

FRE open bite deformity 
上 上. 下 牙 纪 在 正中 熙 位 时 ,个 别 牙 齿 或 多 数 牙 上 竺 在 垂直 向 无 攻 接 


触 , 称 为 开 骆 畸形 GETERIE OS HEUTE TES ATARE RF 
395. 
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开口 器 gag 
撑 开 口腔 共 能 保持 上 .下颌 分 离 的 工具 。 
FAMAM open mouth impression 
TERRE LEE POR ERE 
AFAA window crown,open-face crown 


在 金属 全 和 冠 的 基础 上 JOE AKERE D CUR E A I LAT RECS E 
属 部 分 冠 、 
HR hybrid layer 
由 树脂 、. 牙 本 质 及 胶原 组 成 的 多 层次 区 域 。 
嵌入 骨折 impacted fracture 
Tritus (re CLONES WE. 
Wik inlay 
ROBA CE HEREBLAEUBELSUN BUT APTE STRE B E REEL 
HET inlay retainer 
RICE I HE. 
HER overlay crown 
EZV Edi cbREdeX ERE Da i E di FE- VA 
加 强 轩 位 。 
Wiki inlay wax, casting wax 
LARRE. PEE nan md O5. MATARREN H 
作 , 如 谋 必 同型 。 其 工作 温度 TEE. S de HP .延展 性 和 收缩 性 可 根 
据 其 组 成 成 分 的 不 同 而 改变 。 
抗 基 anchorage base 
为 了 移动 一 部 分 牙 TOR UOS OAESECEO SUB UE 
至 用 头 的 项 ,就 又 部 作 支 抗 ,用 作 支 抗 的 部 位 称 为 抗 基 。 
抗力 形 resistance form 
使 充填 体 及 收复 体 和 余 留 牙 具 能够 承受 喧 合 力 而 不 破裂 的 特定 形 
状 。 
抗力 中 心 rersistant center 
"aSicT CRUCE SUP SLE TEMERE UHR. FARAH TH 
GiüfgfW bte LADEX—SbOCPER TTA. X" 


ETE pus 


类 人 世 于 重心 的 点 , 称 为 抗力 中 心 。 
HHE oxytalan fibers 
在 牙 周 眶 中 新 发 现 的 一 种 纤维 ,有 研究 发 现 ,在 牙齿 扭转 过 程 中 ， 
抗 酸 纤 维 数目 增多 ,但 其 真正 功能 尚 不 清楚 。 
竺 资 熔 附 金属。 porcelain Fused to metal, PFM 
用 金属 作 底层 支架 ,再 将 将 熔 附 其 上 。 
烤 资 焰 附 金属 修复 体 porcelain fused to metal restoration, PEM 
restoration 
应 用 宽 粉 经 过 高 温 烧 堵 熔 附 于 金属 基底 所 制作 的 收复 体 。 
类 部 软组织 厚度 soft tissue chin thickness 
WRR 、. 顶 组 织 面 平面 阿 的 水 平 距 离 。 用 以 评价 磋 部 厚度 的 影响 。 
MIRER genioplasty 
王 成 形 术 包 括 所 有 涉及 闫 部 骨 质 的 手术 。 通 过 类 部 截 骨 塑 形 固 
定 , 以 获得 满意 的 族 部 外 形 。 常 用 的 有 类 前 移 术 天后 退 术 ,类 部 
增高 术 以 及 闫 部 降低 术 和 顷 部 偏 余 禾 正 术 等 。 
MBA S  mentolabial sulcus, Si 
TESSU SERE AL. 
MERE inferior sulcus to H line 
疾 层 沟 量 四 点 至 HAMO. ALEHA EF A F SUN 
Ed. 
MAA  gnathion, Gn 
Ai SCR Lp. 
Arif submental vertex cephalogram 
XR BL. RR SB A LI T P fir Be (RET E SCR E RD 
EARP, AE. EERS EROR LX 线 中 心 线 对 蕉 两 
RIT AUR EUIDAERERE BUB ABEOT D. 
m% chincap 
EEDA PERAH ECERRE IO TEUSBUR LE EARUD 


用 于 牵引 。 用 于 后 奉 引 时 作为 殷 力 部 件 产生 矫治 力 , 用 于 前 牵引 
时 作为 支 抗 部 性 。 
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HAS genial tubercle 
TELE HE RU pERT RUE EEG ORAE o ,在 颈 隆 凸 左 右 , 各 有 一 隆 
DECORE. 
MERA — protruberance menti, Pm 
BaRhZXWMIRS. 
类 前 点 pogonion, Pg 
NIAE A. 
类 下 点 menton, Me 
须 部 之 最 下 点 , 邵 下 后 下 缘 在 正中 矢 状 平面 上 的 最 低 点 。 
MTIR submental space 
两 侧 二 腊 肌 前 腹 之 名 CATRREPRKA FREA. 
SEDRE granular celi type ameloblastoma 
LITIEILINS EDI LESTIE DEI TIE 
全 部 地 代替 了 星 网 凑 细 胞 ,甚至 代 玲 了 周边 部 的 柱状 细胞 或 立方 
细胞 。 颗 粒 妆 胸 大 .立方 形 、 柱 状 或 圆 带 。 核 小 .染色 深 , 含 于 一 侧 
BERD., REAA EE GEER. 
RTE ERE) condylar subluxation 
大 张口 时 RRR TA FE nos AEA aE. 
MA condylar slot 
位 于 处 导 盘 中 部 。 
fS condylar guidance 
L BRSEHE F Sp pe FELIS, 
2. FES KLERE IURE e D FEED IO RR 
WS condylar guidance inclination, inclination of condy- 
lar guidance 
Uu WS SL PERS SEE , t TASR DO BOUE PCI RUNS 5] RE 5h B9 3 HR 
与 水 平面 所 交 的 角度 。 
RŠ cendylar path 
TOR FAZAT AFAA E FARER X mie $7 15 
HARAM. 
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TORSHE condylar path inulinetion 
VE ERICH RR GB RS BE ECT RACE IR 3 5 GB IN OREL A R E A 
线 的 交角 。 
EAA condylien 
WRIST GL 
何 发 育 不 全 condylar agenesis 
个 突 未 完全 发 育 。 
WT ”condylar shaft 
WORSE SRUEI ERUL ELSE CE AGE HUT ER AFIL. 
MER condylar articulator 
PERIPE E. 
Ek  condylar ring 
FERFE L AEE. 
R neck of condyle 
BTERATGDONTHDERW SA. 
Wd  condylar hinge position 
LEDLIu fUr 
WE sliding condylar rod 
iE SIME Ai TR zh RET 
BiH calibration for horizontal adjustment 
TERT ENERLE PRADE 20 49", 
Ms condylar ball 
萎 黑 上 位 于 巢 槽 内 可 滑动 的 部 分 ,模拟 款 状 帘 。 
A condyle process 
山 突 是 下 颌 骨 升 支 的 后 罕 ,与 杜 骨 的 关节 叫 组 成 里 下 颌 关节 。 铬 
突 分 头 与 颈 二 部 ,是 下 颌 骨 主 要 的 生长 中 心 。 铝 突 咯 呈 环 园 形 , 内 
外 径 长 ,前 后 径 短 ,向 内 突出 才 , 向 外 突出 少 。 从 侧面 观 , 有 一 横 晴 
将 巾 突 项 分 为 前 后 两 个 锋 面 。 前 斜面 较 少 为 功能 面 , 是 关节 的 负 
重 区 。 从 后 面 观 ,也 有 内 外 两 个 疼 面 ， 内 侧 斜 面 与 例 向 运动 的 非 
TEWAK SRNR IE IS MU LZ Sh OO T EARS E 
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WHEN  intercondylar distance 
ViWUE SHE HC P OAREN. 

BURG intercondylar axis 
LLIM 

MER condylectomy 
TE ULEU ER AUS EE BLIEUECR EDIT Jr E RAA b LE ORE 
切除 术 三 种 术 式 ， 

PZE condyle movement 
Boo jo bin s op RD X dic HE d ge o SN 

With  condyler axis 
BD PENBRIESA.FHEEES ICT. 

Wt condylar post 
dT AXE mH. 

MuuEXT condylarthrosis 
TE — HABLE X5 EROS BE BELER — XU GUAE E EDS EIE T 
非 球 形 。 

RA, shell crown,swaged metal full crown 
应 用 合金 片 经 过 锤 造 而 制 成 的 修复 体 。 

KEF shell tooth 
FS EAORJERCBCR &dü DEM, FAKER. TRENT 
RSEUK Ins Tm m. 

"ESTER adjustable articulator 
RUR ST URS ME ARCSEET S: HE E BE ME iE S CREE 

WAMA removable appliance 
LEESGAIASETISUI OLD Rear WEIL up) 
ARAMAN. 

AMARELA removable partial denture 
BLA TE OCUL CH FEAR PEG TE BE 6 h k B A RE H 
Hes x sr BS s ir HEFTE BS FU LBLACE TE RUOTE NES I mh e 
NussEB THRONO ME GE, 
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TRALEE removable partial prosthodontics 
研究 用 可 摘 局 部 义齿 来 收复 牙 列 缺 损 ,以 改善 口 膀 功 能 和 美观 的 
科学 。 

WARUM removable prosthodontics 
WEE FERES Lr 0877 CREME S F AR R R, E CLE SOR 
和 功能 。 

克 里 斯 坦 森 现 旬 Chrisrensen phenomenon 
在 上 下 苍 托 鸦 平 画 回 形成 正中 关系 位 记录 以 后 ,前 伟 下 颌 闭口 时 ， 
上 下 徐 托 前 乡 接 触 ,而 后 部 不 接触 ,在 土 下 儿 平 面 间 由 前 向 后 出 现 
E RSCK: b Bed fe Bit 。 

肯尼迪 分 类 法 Kennedy classification 
是 以 缺 际 所 在 的 部 位 ,结合 局 部 义齿 粮 基 与 基 牙 之 间 关 系 的 一 种 
文具 分 类 方法 。 该 方法 将 牙 列 锯 失 分 为 四 类 ,第 一 类 为 双 侧 谐 高 
METER 98 3E IE NEUES TAR RT LUN ISTE UE 


失 , 远 中 有 天 然 政 存在 ,第 四 类 为 牙 弓 前 部 失 牙 。 前 三 美 均 有 亚 
类 。 


肯 氏 连接 杆 Kennedy bar connector 
一 种 金属 杆 , 常 位 于 牙齿 天 面 ,辅助 其 稳定 , 必 为 一 种 间接 阅 位 栖 ， 
AXES. 
ERRI controlling root movement 
保持 牙 冠 基本 不 动 ,只 让 政 模 移动 ， 根 据 牙 移动 的 方向 不 同 分 为 
转 矩 和 坚 直 移动 。 
BE oronasal fistula 
口腔 通过 软 硬 胸 裂隙 与 看 相通 。 
口 奥 症 ozostomia 
也 于 全 身 或 口腔 局 部 疾 忠 引起 呼 气 有 恶臭 。 
OA stomion, St 
上 口 点 和 下 口 点 的 中 点 。 
口 干 症 xerostomia 


由 于 淋巴 上 皮 病 .干燥 综合 征 .药物 抑制 泗 腺 分 说 等 出 现 唾 沾 少 而 
导致 口腔 干燥 。 
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口 颜 系统 stomatognathic system 
将 咀嚼 器 官 及 其 有 关 组 织 ,如 颅 面 诸 骨 CER MERMA ME. 
锁 角 等 及 联系 其 间 的 肌肉 、 殷 带 ,牙齿 、 显 下 颁 关 节 、 以 及 血管 、 淋 
E , 尺 二 和 各 种 结缔 组 织 等 ,看 作 是 由 中 枢 神经 茶 统 到 应 性 地 紧密 
联系 在 一 起 的 一 个 功能 整体 . 

口角 炎 angular cheilitis, commissural cheilitis 
是 带 上 下 辱 连 合 处 发 生 的 炎症 ,有 糜烂 、 玩 裂 , 又 称 口 角 糜 烂 。 由 
于 病因 各 异 ,因而 口角 炎 的 种 类 较 多 ,有 感染 性 口角 炎 、 维 生 束 缺 
乏 性 口角 炎 等 ,其 由 床 表现 相 仙 。 好 发 于 儿童 。 临 床 表现 常 为 双 
侧 口 角 区 粘膜 皮肤 联合 处 ,出现 向 皮肤 或 向 内 例 烙 膜 延 侍 的 玖 型， 
uff rds p RE PO KR RE EO e. DH ECL STE RE 
KARTAR AHRR. OEC Hi BRAAM, KOTANA 
基部 发 红 , 甚 至 出 自 , 有 时 件 有 薄 疾 ,并 有 轻 度 疼痛 、 触 痛 。 

DAFA angular cheilitis 
AIRE DUIS EE RERERI 。 

DAUNE commissural lip pit 
— fb Ic SE TUO o JCPERURE RUE RT RAE SAM SEUECSUM KA 
BIW.D f6RE Q AER DHE RETF I RE CIE DR ERCRRE 
x. Hk RRTXL So A dU ,小 窝 的 形成 与 发 育 期 画 裂 的 融 台 
有 关 。 

F8 moath mirror 
长 柄 小 镜子 。 在 口腔 检查 及 治疗 过 程 中 ,用 以 反映 视线 不 能 直达 
部 位 的 影像 ,也 可 用 于 反射 或 率 集 光线 ,增加 局 部 照明 ,还 可 用 以 
FJR .是 或 拨 压 下 等 软组织 。 必 要 时 可 用 凹面 口 镜 放 大 影像 
其 柄 端 亦 可 做 邑 诊 之 用 。 

OAAR intraoral radiograph 
将 底片 放大 口中 非得 的 牙齿 或 局 围 组 织 的 放射 线 照片 。 

口内 管 球 intraoral tube 
在 照 全 景 X 线 牙 片 时 , 放 人 病人 口中 的 义 线 小 管 球 。 

口内 描记 器 intraoral tracer 
人 ) 在 选 定 的 平面 上 ,通常 与 车 平面 平行 来 描记 下 僻 运 动 的 装置 。 
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口内 支 抗 intraoral anchorage 
六 抗 部 位 在 口内 ,包括 额 内 支 抗 和 颌 闻 支 抗 。 

ORAM oral leukoplakia 
指 在 粘 肛 表面 发 生 的 白色 斑 块 ,不 能 波 擦 掉 , 在 临床 和 病理 上 都 不 
能 诊断 为 其 他 疾病 者 。 分 为 均 质 型 和 非 均 质 型 两 大 类 。 均 质 型 白 
斑 也 称 单纯 型 ,是 指 病变 色泽 一 致 .表面 平坦 者 。 非 均 质 型 是 指 表 
面 月 颗粒 或 小 结 节 状 突起 ,或 呈 刺 状 , 世 分 为 现状 型 DEP E 
$e. 白 资 的 发 病 与 局 部 长 期 刺激 有 关 , 属 总 前 病变 。 镜 下 上 皮 
增生 ,有 过 度 正 角 化 或 过 度 不 全 入 化 或 混 台 角 化 :还 有 和 粕 晨 明 显 邢 
就 层 增生 ,没有 非典 型 细胞 。 i 

口腔 病理 学 oral pathology 
研究 口 星 疾病 的 科学 ,特别 是 研究 口腔 疾病 引起 或 造成 口腔 疾病 
的 结构 和 功能 变化 。 

DEM oral focus 
病灶 是 一 局 限 性 的 病变 组 织 区域 , 在 该 区 域 中 有 外 源 性 微生物 感 
染 。 口 腔 中 存在 着 各 种 可 能 转移 到 远 处 的 病灶 ,大 致 可 分 为 以 下 
zB CORB ERR Ded E Jo qj s A SERE OE IC PLORA E 
555 LOO RUBRAE LODGE ERRUR OEA AREE BE SESUR In BUE 
££ EPPESSRRTEOE E HR OREL IEAT EU EGD CALLES I LS 
R BEBE EEUU 

口腔 烤 料 学 science of dental materials 
研究 牙科 材料 的 材料 内 部 结构 、 材 料 性 能 及 其 应 用 的 一 门 学 料 。 

口腔 法 医学 ”forensic dentistry 
是 牙科 学 的 一 个 分 支 ,是 关于 将 牙科 学 的 技术 和 科学 应 用 于 法 律 
目的 ,协助 解决 犯罪 和 其 他 法 律 事 宜 的 学 科 。 

口腔 放射 学 oral radiology 
是 以 研究 牙 具 FARA MER CT OCC ,省 跟 及 颌 面部 其 他 
组 织 疾病 的 X 线 诊断 学 为 主要 内 容 的 学 科 。 

DATK oral and maxillary anatomy 
EUER DE , fü A E A ARE (0 LE CT d A T ECC f Dn 
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用 为 主要 内 容 的 学 科 。 
DERK oral melanoplakia 
DE SER US E— H T6 EL TE RTUK H8 Cone UR. ERR MA5 
ERFA SACRI RLDHE E BERG ES BB RO E ER DURER br 
ReEXamSEE. 
口腔 红斑 oral erythroplakia 
又 称 为 增殖 性 红斑 ,红色 增殖 牲 病变 dur oe bern. 是 指 在 
临 订 上 及 病理 上 不 能 诊断 为 其 亿 疾 病 者 的 口腔 粘 虐 上 出 现 的 鲜红 
f RERA. LUE BR LAB NUS DUE RSS (EL LET RE 
MF SE LIBERIS. MR CE] REC MR CRI ELE CO fe] RE 
MAORA RIEN ARE LE BOE B A PC B8 EGER e, 
口腔 急诊 学 dental emergencies 
研究 各 种 急性 口腔 疾患 应 急 处 理 的 科学 。 
口腔 技工 学 dental technology 
研究 电 腔 矫形 技工 工艺 的 基本 理论 和 基本 操作 的 一 门 科学 。 
HESS oral rehabilitation 
用 咬合 调 改 、 正 畴 矫正 及 咬合 重建 等 方法 改进 左 合 的 形态 及 功能 ， 
使 咬合 达到 与 口 癸 系 统 各 部 之 间 的 关系 协 词 ,建立 一 种 正常 输 , 这 
种 对 咬合 的 处 理 及 治理 ,总 称 蚁 合 整 复 或 品 膀 案 复 。 
口腔 伦理 学 oral ethics 
是 运用 一 般 伦 理学 的 道德 理论 和 原则 ,来 解决 口 腹 医疗 实践 和 口 
腔 医 学 科学 发 展 中 人 与 人 之 间 、 医 学 与 社会 之 间 相 互 关系 的 科学 。 
口腔 麻醉 学 “oral anesthesiology, oral anesthetics 
研究 在 口腔 手术 中 消除 病人 手术 疼痛 ,保证 病人 安全 ,为 手术 创造 
良好 条 件 的 一 门 科学 ， 
口腔 美容 学 esthetic dentistry 
关于 收 补 和 恢复 睛 病 . 断 牙 ,缺损 牙 等 以 改善 外 观 的 区 医学 ,并 研 
Sic e P ,塑造 口腔 颌 面部 健美 的 创造 性 活动 中 体现 出 来 的 一 系 
列 医 学 美 现象 和 医学 审美 规律 。 
口腔 内 科学 oral medicine 
研究 牙 体 硬 组 织 疾病 、 牙 肯 病 ,牙根 兴 周 病 , 牙 周 病 和 口腔 粘膜 病 
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等 疾病 的 病因 ,病理 .临床 症状 .诊断 .治疗 和 预防 的 一 门 科学 。 

口腔 凸 胎 学 ”oral embryology 
研究 口腔 僻 面 部 各 组 织 器 官 发 生 , 发 育 的 科学 。 

口腔 前 庭 。vestibule of mouth 
牙 及 牙 榴 的 层 庆 入 与 慎 类 御 腊 间 的 区 域 。 

DHEE.EÉR SE oroaniral fistula 
[Er bx vi EXYLAÜWELISIAM NEL) 
通 , 形 成 口 冯 上 颌 窦 闻 。 其 症状 主要 表现 为 喜气 时 空气 即 由 避 腔 
通过 塞 腔 经 鼻腔 冲 出 ,或 在 捏 牌 时 空气 可 由 给 腔 进 人 塞 腔 , 并 由 癌 
ORATE AMAER dH. 

口腔 生理 学 oral physiology 
是 -- 门 以 研究 口腔 RE , 颈 部 诸 部 位 的 生理 功能 为 主要 肉 容 的 学 
科 。 

口腔 体 层 摄影 机 paragraphic machine 
用 于 拍摄 口腔 后 而 部 体 层 基 线 片 的 机 器 。 

口腔 外 科学 oral surgery 
是 一 门 以 研究 口腔 器 官 (牙牙 梢 骨 、 居 、 频 ` 否 LS LR n RUE 
组 级 AMARLA TAR RANTAA ERUR 
颈 部 某 些 疾病 ,以 外 科学 防治 为 主要 内 容 的 学 科 。 

口腔 修复 学 “prosthodontics，prosthetic dentistry 
是 研究 用 符合 生理 的 材料 与 方法 收复 口 用 及 颌 面部 各 种 缺损 的 一 
门 科学 。 

口腔 医学 stomatology, dentistry 
研究 口 肪 侨 面 部 解 询 结构 、 生 理 功 能 ,组 织 学 以 及 各 种 疾病 的 病 
因 ,病理 、 症 状 .诊断 、 列 防 、 治 疗 等 的 科学 。 

DREfEESK oral verrucous carcinoma 
又 称 Ackerman 瘤 , 是 鳞 状 细胞 癌 的 一 种 特殊 类 型 。 多 发 于 老人 ， 
多 为 外 突 姓 生长 ,初期 较 小 ,为 无 痛 性 疣 状 隆起 ,表面 呈 自 色 刺 状 
或 许多 小 乳头 状 突起 ,少数 伴 有 演 疡 。 晚 期 可 呈 葬 花样 种 块 ;中 心 
可 形成 壮 疡 .出现 效 痛感 等 症状 。 罚 下 见 钢 状 上 皮 高 度 塔 生 , 表 面 
呈 和 乳头 状 ,乳头 之 问 有 列 阶 ,其 同 有 大 量 不 全 角 化 物 及 炎症 细胞 。 
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DESEE oral mucosa 
REDERE. M5R Ec AERE. a ap RAE, b FH 
腔 芒 能 的 特点 , 帖 慌 的 结构 在 不 同 的 部 位 也 不 一 样 , 但 都 有 上 皮 ， 
加 有 层 和 粘膜 下 层 构成 。 常 与 食物 接触 的 部 位 比较 致 帘 且 有 角 化 
层 ,而 在 纪 底 财 比 较 芯 松 生 无 角 化 层 。 

口腔 车 膜 下 纤维 化 ”oral submucosa fibrosis 
也 称 为 口腔 和 粘膜 下 终 维 性 变 ,是 一 种 慢性 疾病 ,可 以 侵犯 口 通 任 
HRE ERTAS. PERR. h TEERAA RARE 
性 与 上 皮 著 缩 , 引 起 丫 腊 硬化 ,形成 条 索 , 忠 者 渐渐 感到 张口 困难 。 
镜 下 为 征 腊 固 有 层 与 粘膜 下 层 纤 维 变性 ,发 生 焉 璃 样 变 ,胶原 纤维 
粗大 、 泰 乱 和 均 质 化 ,慢性 炎症 细胞 溉 润 。 

BEBE oral diagnosis 
研究 备 种 口腔 疾病 诊断 的 科学 ， 

ORERARP orthodontic spor welder 
在 正 畏 过 程 中 用 于 矫治 器 焊接 的 机 器 。 用 点 焊 机 进行 焊接 ,不 需 
要 焊 媒 或 焊 金 ,但 点 焊 只 能 在 较 小 的 焊 点 上 进行 ,对 于 金属 片 之 间 
有 较 好 的 焊接 效果 ,而 钢丝 间 的 焊接 效果 则 较 差 。 

口腔 正 畸 学 orthodontics 
是 口腔 医学 的 一 个 分 支 学 科 , 其 内 容 是 研究 错 铬 畸形 的 病因 机 制 、 
诊断 分 析 及 其 预防 和 治疗 。 

口腔 种 植 学 oral implantology, implantodontics 
研究 和 应 用 种 植 材料 制 成 的 种 术 体 ,修复 牙 . 骨 缺损 或 缺失 ,重建 
站 腔 癸 面 的 正常 解剖 形态 和 生理 功能 的 科学 。 

DRAR oral histology 
研究 口腔 颌 面部 各 组 织 器 官 的 正常 微细 结构 及 其 功能 关系 的 科 
学 。 

口外 弓 face-bow facebow 
用 于 抑制 上 颌 革 生 长 或 椎 磨 区 向 远 中 等 的 传递 口外 力 的 正 畴 用 面 
SES. 

口外 力 牵 引 器 retractor 
利用 局 外 力 对 牙 货 FS ARARE -HRR CETAN 


ETE 口 库 跨 快 眶 


FA .政纪 产生 正 畸 力 , 也 可 对 上 下 癸 骨 施 以 矫形 力 ， 施 力 后 产生 
的 反作用 力 于 栋 后 部 或 头 部 ,而 不 对 颌 两 或 牙齿 产生 不 良 影响 。 
口外 描记 霸 extraoral tracer 
放置 于 口腔 外 用 于 指 记 下 颌 运动 的 装置 。 
口外 描记 图 extraoral tracing 
用 口外 描记 做 描记 的 下 颌 运动 轨迹 。 
口外 针 园 定 biphasic pin fixation 
用 不 锈 饥 针 贯 穿 骨折 两 出 的 骨折 片 ,其 末端 可 和 留 昨 口外 。 
AAE extra oral anchorage 
MEH. 
HH oropharynx 
URBE RE fg Be UE TRA AR ARORA. 
OWA pars oralis pharyngis 
ETEB5SZÓE LS ZRA, 
库 勒 压力 栓 钉 系列 Karer press stud system 
用 于 颌 间 队 较 小 时 ,该 系列 标准 大 小 总 高 度 为 3 8mm, 
路 牙 弓 平衡 咬 信 “ctoss arch balanced articulation 
工作 侧 上 下 人 据 牙 相应 的 颊 舌尖 同时 接触 , 非 工作 侧 上 后 牙 舌尖 和 
下 颌 牙 的 频 尖 相 接 触 。 
快速 进行 性 牙 周 党 rapidly progressive periodontitis 
快速 进行 性 牙 周 炎 指 进行 较 快 的 牙 周 炎 , 包 括 青春 期 前 牙 周 炎 、 
青少年 牙 局 炎 和 成 人 快速 进行 性 牙 周 内 ， 
E orbitale, Or 
RET AERE SL 
EPH orbital plane, planumorbital 
连接 左右 左下 绿 点 的 平面 。 
WERE  infraorbital canal 
frTESUBIEG POLIS RERUM. EOEIETIN.NDURTTDT EB 
体 前 面 的 眶 下 孔 。 有 上 医 下 动脉 和 三 叉 神 经 的 上 颌 支 眶 下 神经 通 
过。 
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MER infraorbital space 
又 称 尖 牙 宽 间 阶 。 此 间 际 在 眶 下 区 ,上 领 肯 前 辟 与 面部 表情 肌 之 
间 。 上 界 为 眶 下 缘 , 下 界 为 上 颌 骨 前 外 侧面 牙 模 突 ;外 界 额 肯 , 内 
界 鼻 外 出 ,间隙 内 和 表情 肌 之 间 有 丰富 的 结缔 组 织 与 脂肪 。 
EFIR) EHA infraorbital foramen[ canal] injection 
脸 下 神经 经 蛤 下 管 出 眶 下 礼 , 故 又 称 眶 下 衬 终 阻 清 麻 醉 。 可 分 为 
口外 注射 法 和 日 内 注射 法 ,临床 上 常 采 用 口外 注射 法 。 注 射 时 左 
3E REF 29 dE ER UAE Lem 处 迁 针 ,然后 使 注射 针 向 
上 .后 外 颁 斜 45" 角 ,可 直接 刺 至 眶 下 孔 。 若 有 骨 面 抵触 ,应 推 少量 
麻 解 药 后 ,在 局 赎 寻 拒 眶 下 孔 。 注 射 县 药 1 一 2ml, 注 射 针 进入 距 
FERTA HeRR. 
ESIE orbital prosthesis 
LIT DLP 
d o. ERES expansion screw 
AELBEILERSRUE DE. IB d B LETTERE (CD OR TELE FI do TIPP AE 
3B T XURTE Ab REUME FRERE AES. 
S reamer 
也 称 为 根 管 扩 大 针 , 上 共有 钻 人 深部 和 切削 根 管 壁 的 作用 ,能 很 好 地 
除去 根 管内 容 物 ,分 为 手 用 和 机 用 两 种 ,规格 包括 INO. 10 一 50。 
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LangitW Lang bracket 

一 种 坦 洗 单 托 模 , 用 在 位 于 牙 弓 转角 处 ,表面 较 圆 突 的 牙齿 如 上 下 
颌 尖 牙 上 CER IGIDSUBEKMESUENM. 

Lewis 托 模 “Lewis bracket 

一 种 带 侧翼 的 单 托 灶 ,旋转 侧翼 有 一 定 的 强度, 可 使 马 丝 与 托 模 保 
HZA. TAREA. EA THERA, MTRT 
刚度 ,旋转 时 可 以 控制 牙齿 旋转 ,并 可 调整 村 使 旋转 牙 过 席 扭 正 。 
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用 于 表面 图 突 县 不 位 于 牙 弓 转弯 处 的 牙齿 玉 层 面 率 而 平 的 牙齿 
一 上 下 颌 双 尖 牙 及 下 上颌 切 下 。 

Mi waxes 
ERIJga EEG DUI SPAELLELIGHHE NODI 
TREASURE AE. TEERDE R ,多 将 几 种 
RESO Hp dB Pr CL o x s ee RE RE. 

147). wax spatula 
RUEREERPEEE AU TR. 84e SLRERU ETE HUACR FI OR RFLBEEGIR 

MiB XU wax model denture, trial denture 
WcHgTbenmg, 

WEE wax expansion 
ATEEK ELE EARRA E. 

d4 wax scoop 
用 来 盛 晓 , 透 晓 和 在 媒 型 上 加 蜡 的 工具 。 粮 据 用 途 的 不 同 , 有 不 同 
BKA. 

MESE wax pattern 
FIM à Fr 80 ak CIE TR He AR L M o 

MEE waxing 
T RAE Se EIER 

EPEK sapphire bracket 
成 分 为 一 种 含 钳 等 元 素 的 三 氧化 二 锅 。 是 一 种 新 型 装饰 性 托 檀 ， 
具有 良好 的 美观 性 ,但 价格 较 贵 。 

老年 口腔 黎 学 ”gerodontics, geriatric dentistry 
研究 老年 人 群 口腔 疾病 的 预防 ,诊断 种 治疗 ,并 对 老年 人 群 进行 牙 
科 护 理 的 科学 。 

EFEN age atrophy 
增 龄 性 的 生理 性 变化 ， 

WHIEH Le Fort I fracture, pyramidal fracture of maxil- 
la 
叉 称 中 位 锥 形 骨 折 , 骨 折线 后 方 的 起 始 与 工 理 相同 ,继续 向 上 弯曲 
SER ESKSE RE TTL Ait E T g BERE RE P NUBE Rr ien E Bod. 
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B AA RE RAIBIS, ART REE TAA, 

AbET SHE EX Le Fort ] osteotomy, pyramidal maxillary 
osteotomy 
BOR AUR ST Le Fort V HERE BAR E E Cen EC LEER: 
HA ApS BE PE fn E TR UI ERR. BERERE. f Le 
Fort 1S EUR R— FE A TERRE SüiERE A EE. HDCPOR E GENTE 
颌 后 缩 伴 鼻 俩 区 和 面 中 部 发 育 不 足 , 芋 安 氏 有 类 错 和 患者 ,党 见于 
肚 独 患者 和 上 上 徊 骨 面 中 部 正 缩 骨折 后 的 病人 。 

MENGE Le Fort 下 fracture, transverse fracture of maxil- 
ja 
X cm C8 Vi akusi an USERS. AUTRA E e lm e [o] ANI 
PREN TEREA HIEMS ER EDSIMIOBHISER 
3 ;形成 画 中 1/3 SARTE PS ARARE EHE RE UR 
"PEDE EASE ARAKERE. 

勒 福 正 型 截 骨 术 。 Le Fort E osteotomy, transverse maxillary os- 
teotomy 
其 截 骨 线 相 当 于 Le For ILS) Rr rx. MRAR HA mA, ER 
TRA LE ANS RIRE ARTERA ERRER 
TIU BSEETROCIERBERETRIES. 

ARIS Le Fort I fracture, horizontal fracture of maxilla 
XLESAE GIC FE UE VIAL TR OD EB ELE LOGER MU PIRE 
KOUBÉGIBGEREHSSEA.HSENESDEJGUEELSG 
赛 等 处 烙 膜 相连 ,摇动 土 僻 和 牙 此 ,整个 骨 段 随 之 浮动 。 

Wi IS DNE Le Fort LI osteotomy, horizontal maxillary os- 
ieotomy 
Bii Le Fort UE PRERA HEE iE PERIERE PIS EB 
ALMAR- ERNE EHA RKP i m, 

EGER Resodell 
适用 于 逐步 前 进 法 根 管 预 备 技术 的 一 种 机 用 器 械 。 

WIF bud tooth 


萌 状 牙 也 称 为 得 状 磨牙 ,先天 性 梅毒 患者 第 一 磨牙 牙 尖 向 中 央 标 
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k Sue dé cR CR TLICTRE E EE RETE GEZ —. 
Rei X EREPBégt ~ GOES GE bsasal cell nevi syp- 
drome 

为 常 染色 体 显 性 遗传 疾病 , 常 出 现 以 下 病变 :中 多 发 性 牙 源 性 角 化 
玲 肿 ,皮肤 出 现 多 发 性 基底 细胞 剖 ; 加 骨骼 异常 ,可 出 现 肋骨 分 又、 
HS RH EQ RES SCC RERP HG RU RREO 
APEGESLE EURO ATNUE DE LR RUP (EE ORR: OFE 
SUAE MAT ,组 生 牙 及 先天 缺 牙 。 

MARA (ear loop 

曲 的 形状 为 泪 漓 状 ,可 用 于 尖 牙 与 侧切 牙 间 , 使 前 牙 内 收 ， 

XT WS cementoid 

HR CRTRCE — PRERASTA A EDUC HR. 
KLE centrifugal casting machine 

有 发 条 式 和 电动 式 两 种 ,利用 金属 发 条 的 弹力 和 电动 机 的 窑 引 , 通 
过 中 心 轴 带动 水 平 丁 即 旋转 莹 旋转 而 产生 离心 力 ,将 深化 的 合金 
RA PERSA. 

BER Aø Riga- Fede disease, RFD 

DOLUS SEMI. 

EH ideal arch 

RE BETIS SOUS B 6T np S CR HEIDE AEG A E 
S. 

理想 型 弓 毕 ideal wire 

在 方 丝 弓 娇 治 技术 的 第 三 院 既 ,使 用 的 方形 弓 具 有 良好 的 牙 己 形 
态 及 各 个 牙 近 远 中 轴 倾 任 度 的 理想 形态 , 故 称 这 一 马 丝 为 理想 纪 
£. 

HREH ideal normal occlusion 

Bi Angle 提出 80 dE RE Ep T AE EROR ERIGI 
齐 ' 上 下 牙 的 尖 富 关系 完全 正确 ,上 下 牙 弓 的 苔 关系 非常 理想 . 称 
ZAARREN. 

力矩 moment of force 


E t t FE R E B 27 0 KD 807) RE hb FO EE t UE BOR UR 
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定 , 该 全 积 到 正 负 号 以 区 别 转 动 的 方向 ,一 般 以 逆 时 村 方 向 为 正 ， 
反之 为 负 , 这 就 是 力 对 旋转 中 心 点 之 矩 ,简称 力矩 

HA couple 
ERMER AHRR. ETE- 2ER E KANT A PER i 
AR. 

连接 体 connector 
因 定 桥 桥 体 与 国 位 体 连接 的 部 分 或 活动 叉 殖 中 把 义 具 各 部 分 连接 
在 一 起 的 部 分 。 

连续 卡 环 continuous clasp 
固 位 莒 卡 环 连续 包 绕 两 牙 以 上 。 

连 综 小 环 结扎 术 continuous loop wiring 
此 技术 用 于 窜 肖 骨折 的 馈 间 固定 ,采用 较 长 的 结扎 经 ,在 一 排 牙 上 
作 连 续 结扎 ,每 两 个 邻 牙 闻 都 形成 一 个 小 环 , 因 此 可 形成 多 个 小 
环 , 以 备 选 择 作 侯 局 结扎 固定 。 其 扰 点 是 上 下 牙 弓 多 个 小 环 均匀 
分 布 ,为 牵引 夯 定 提供 多 点 选择 ,并 且 对 松动 牙 估 有 国 位 方 , 和 牙齿 
受 幸 引 应 力 分 散 ,固定 稳定 性 也 好 。 缺 点 是 操作 相对 复杂 ,在 固定 
使 用 中 ,如 嵌 一 处 折断 ,整个 结构 松 脱 , 需 金 部 拆除 ,重新 园 定 。 

WEBER sickle scaler 
为 一 种 洁 牙 器 ,其 头 部 形似 镰刀 ,横断 面 为 等 大 三 角形 ,三 个 而 相 
交 的 线 角 均 为 刀 习 ,使 用 工作 头 的 刃 缘 尖端 部 分 副 除 牙 五 ,分 为 
E SAH. 

EREE power chain 
T6 Bi JE Fe £L MES E [Hate HB P P oe RR. RATHER 
Foe p 

良性 成 牙 骨 质 细 胞 病 benign cementoblastoma 
EART AREER ANE RETA E T EE FE 
们 年 龄 ,下 颌 府 牙 区 较 儿 见 ,肿块 常常 与 前 磨牙 或 刻 牙 相连 ,生长 
缓慢 ,一 般 无 症状 , 偶 有 疙 痛 , 表 面 被 材 正 常 帖 虑 。X 线 片 示 边 界 
清楚 的 阻 射 团 块 ,肿瘤 由 牙 骨 质 样 组 织 构 威 , 外 周 有 未 钙化 的 前 期 
牙 本 质 间 质 的 纤维 结缔 组 织 , 肿 摘 周 围 有 包 膜 。 
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良性 淋巴 上 皮 病 变 。 benign 1ymbhoepitheiial lesion 
良性 洪 巴 上 皮 病 变 是 一 病理 命名 ,是 指 一 组 病 , 包 轿 腺 淋巴 瘤 , 淋 
ELERA OREL RU RS Te ue , 即 Mikulicz 病 。 

XH fissured tongue 
又 称 为 沟 纹 舌 ,叶脉 舌 或 脑 纹 舌 ,主要 表现 在 舌 背 的 纵横 沟 纹 , 沟 
议 的 深浅 .长 短 不 一 , 戎 年 龄 增长 可 远 新 加 重 ,病因 不 明 AARM 
可 不 治疗 , 常 疼痛 者 可 考虑 切除 。 

HER inclusion cyst, fissural cyst 
BRIE FEA BJE BLUR ICI ST t E E ERR DU ER 

Wish fissure bur 
呈 圆 柱 外 形 或 圆锥 外 形 或 扫 物 线形 的 钴 针 n n s reor d or irt 
尺 口 有 的 与 钻 针 长 轴 一 致 ,有 的 则 人 恒 糙 ,有 的 尺 口 呈 锯 齿 状 ,末端 
ERRER. LAKH 4— omm WATI KRE. EEA 
m. 

MA interproximal clearance 
相 邻 牙齿 邻接 点 起 方 的 间隙 IE REIHE AR PL Ae TER 

M2m interproximal surface, approxima! surface, interstitial 
surface 
RI S P EEDRAE SCELUS OE E PS S 3 nop 
面 , 肥 二 个 中 切 牙 的 近 中 面 。 

MA interproximal contact proximate contact 
DI MEER ERE RA. 

AMAMI interproximal attrition 
TATE BL SERE IRI E SUIS IRL 

HARY interproximal projection, bite wing projection 
— WELLE ERBOR REP CR EF BUS AD TAE. E 
EBTIESSEB. 

HERH interproximal cavity interstitial cavity 
包括 牙 举 近 中 而 或 远 中 面 的 窝 洞 。 

邻 面 轴 沟 axial proximal groove 
牙 近 远 中 面 上 与 牙 轴 平行 的 沟 ,修复 体 莽 人 后 抵御 倾斜 与 旋转 脱 
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ika clinical crown 
指 牙 暴 起 于 牙 眼 以 上 的 部 分 ， 

ŠKA apatite 
牙齿 及 骨髓 的 无 机 矿物 质 成 分 之 一 ,为 磷酸 鲍 的 复合 物 , 其 组 成 为 
Cas (PO, 5, 0H, 

BERKAN zinc phosphate cement 
XX d SUCHE SELLER OCTRURO S E d ERRAR a ce ng 
于 冠 桥 SE DE SR DRU ME GE nEFH TEE LOT RESCUE IE PEOR. RT 
作 银 于 合金 充填 的 底层 ,以 太 作 为 根 管 充 填 材 料 进行 痕 管 联合 治 
疗 。 

鲜 状 细胞 乳头 状 冯 squamous cell papilloma 
为 复 层 钱 状 上 虎 发 生 的 良性 肿 准 。 E NCTEJ NIBH. 
雍 垂 邻近 区 尤 易 发 生 .大 多 直径 仅 几 毫米 。 

AKAM primate space 
YETLT ERAR dE ER SL ST KA PRA hh RETE Po KE 
间 禾 。 这 种 间隙 对 恒 牙 列 的 建 哈 ,有 较 好 的 影响 。 

流 电 galvanism 
不 同 金 局 相互 接触 (如 在 银 采 合金 中 ) 组 成 “电池 ”产生 “电流 ”的 过 
程 。 对 于 微 感 的 病人 ,在 与 银 录 合金 接触 的 部 位 ,可 产生 由 流 电 所 
致 的 粘 申 角 化 或 苦 蔡 样 病变 。 

WEE sialorrhea 
BER ERE ESTE ERE GR EE ab DO AR a 

HITER epidemic parotitis 
LIA PIlTrIIRLECITIN ORTDEXILEDT 
经 由 呼吸 道 传染 。 多 见于 儿童 和 少年 ' 有 传染 接触 史 。 先 驱 证 状 
为 高 热 ,头痛 、 耳 下 疼痛 ,很 快 当 现 牌 踪 种 大 、 肿 胀 ,边缘 不 请 ,血清 
淀粉 酶 升 高 ,可 有 全 身 其 他 脏 器 同时 受累 。 

颇 底 点 basion, Ba 
就 骨 大 孔 前 缚 之 中 点 , 常 作为 后 皮 底 的 标志 。 
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APHANE  craniosynostosis 
BUPAB GG SH A SS WESCE. A SERA A 
E ERATE Ee dE LAUS S RECS RU. 

MEA opisthion, OP 
杭 骨 大 孔 曲 下 最 后 点 。 

MEA craniofacial clefts 
DELucb Ed AREAS ER h ASENA TER Ri] 
dimm. mmExu. 

WIES AE craniofacial syndrome 
是 颅 面 生长 发 育 异 常 综合 由 现 征 ,Cohen 于 1979 年 共 列 出 57 种 
与 颇 画 发 育 畏 形 有 关 的 综合 征 。 

颅 下 前 关节 craniomandibular articulation 
标 下 颌 关节 为 左右 联动 关节 ,为 强调 此 关节 在 功能 上 的 左右 侧 联 
动 性 和 与 颅 便 的 关系 ,有 称 之 为 鼎 下 颌 关节 。 

MFR chloropercha 
FRERE TROE AER EOS HERO BRUSH EtA Aa 88 E Fr 
牙 胶 尖 成 一 胶 质 状 的 整体 ,能 严密 封闭 根 管 。 

IRR follicular ameloblastoma 
FH T 00 — I PS ELE Le. E ETE He Ee Bye Sn 
WAM ARRA. EE M bIh b H EAE R E h E EE ER S 
LU BS AE O E RAR EZ F8 à Bp E AE — Hz cy Me c Ho a H eR 
性 倒置 。 

PAFL oval foramen injection 
VT CBE PER HEREERE 

REPERI spiral shafted implant 
大 小 .形状 与 牙根 拔除 后 的 牙 档 窝 相似 带 有 螺纹 的 种 杆 体 ， 


M 马 理 慢 毛 - 116 ， 


Moss 功能 基质 假说 Moss's hypothesis of functional matrix 
认为 颅 面 的 生长 是 对 功能 需要 的 反应 .局 部 有 的、 区 域 性 因素 在 鼎 面 
生长 发 育 过 程 中 起 主要 作用 , 软 肯 和 骨 生 长 是 对 功能 基质 生长 的 
代 偿 性 反应 。 

马里 兰 桥 Maryland bridge 
也 称 为 金属 姻 板 粘 结 固定 桥 ,是 以 合金 铸造 的 机 板 为 固 位 体 , 间 扳 
HO XE ROS NOR OR EE HUE DR RR A iE e C MELEE 
JR — VERE MUERE he BET HER M C er A F E E 
Ia EE. 

IF embedded tooth 
牙齿 在 辣 骨 内 因 位 置 不 当 而 完全 不 能 萌出 者 , 称 为 埋伏 牙 。 

WRAT chronic closed pulpitis 
BERA EET R. FEA E TE EIER a 
下 方 有 炎 细 胞 说 润 ,成 纤维 细胞 及 胶原 纤 锥 增生 REOR, EA F ER 
织 . 病 变 在 冠 盘 明显 R 

Bob ERES chronic ulcerative pulpitis 
BEdCHECKSUSLM d ETET IM REGARD ORE. 
DOGRGEGS RARE KEES S LR UERSUM IS FOE AREA 
芽 组 织 和 一 些 新 生 的 胶原 铎 维 , 深 部 存活 的 牙 丹 组 织 有 散在 的 淋 
EN. 

WREEF chronic hyperplastic pulpitis 
LUTICILEDERSGE EX EX eELRAS EELLEIT 
BETARAF ETL, 2E HOXRB E TER BUB ELSE BI TL I 590€ 
U REEL G SUR ELE, B. PR ,充满 整个 齿 洞 。 

%5 hairy tongue 
ETERRA S H ffe E Hc AEE R E TE R R EAR T E 
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€ ,病因 常常 由 于 食物 ,药物 IRE MERKKAA O IEEE 
Bg pc fe E AR SESRERLEE . Me ure ENE 2/3 os p 
部 经 状 乳 头 增 生 星 毛 状 ,有 如 老 浪 倒伏 , 数 周 内 可 以 自行 赔 落 。 

锚 状 骨 内 种 植 体 anchor endosteal implant 
无 肩 ,根部 为 锚 基 形式 的 一 种 种 植 体 ,避免 肩 部 暴 吉 问题 ,在 销 状 
的 倒 币 处 可 有 新 骨 形 成 。 

MER cap crown, shell crown 
HARARE CECERRELEUK PEUPLE Box. 

梅 一 罗 综 合 征 ”Melkersson - Rosenthal syndrome 
又 称 面部 复发 性 水 肿 .证 竣 沟 状 天 综合 征 。 多 见于 儿童 和 青年 人 ， 
面部 的 复发 恬 肿 胀 ,无 痛 , 非 凹陷 性 , 常 突 然 肿胀 ,有 了 胀 或 府 感 。 圾 
面 的 皮肤 潮红 偶 可 出 现 小 泡 。 MAAHERRA ARA 
见 ,表现 为 反复 发 作 的 单 侧 或 双 侧 的 周围 性 面 冶 ,可 有 舌 前 273 味 
觉 障碍 。 舌 部 的 改变 包括 裂纹 兰 .地 图 舌 。 

美容 续 ,E 线 esthetic line 
熏 突 点 与 软组织 顷 前 点 的 连 线 。 

WHR eruption cyst 
35 IER SE Ecc TEII BLEU AE TE CER PR PLE ACT EI 
Ws Pe se SLE dh Hh TP de I E ee o OB p ic EH S e 
&RYOPRIESUE. ETREURSCTIEERERLT Zi RUE AE 
MARAR HUE HE IEMRA E HOSCE GT UOCE REO EPEE 
HRE. 

莹 森 球 面 学 说 ”Monson's spherical theory of occlusion 
从 和 对 直角 度 连 接 司 皮 曲 线 ,显示 下 颌 牙 号 验 面 与 以 由 间 点 为 中 心 ， 
以 10. 16cm 为 半径 的 球面 的 一 部 分 相 吻 合 。 

ERA curve of Monson 
LEXELESTLEDENMLEFVILTEDUIL ESL EM 
以 10. 16cm 为 半径 的 球面 的 一 部 分 相 吻合 。 

米 库 利 奇 病 ”Mikulicz disease 
为 Mikulicz 首先 报 痢 的 ,多 见于 女性 ,为 单 伍 或 双 侧 腮腺 或 后 下 腺 
种 大 ,同时 伴 有 诅 秩 有 种 六, 局 邹 可 以 有 轻 度 不 送 , 偶 育 害 痛 及 口 干 ， 
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省 脾 肿 为 弥漫 性 ,界限 不 清 。 泛 腺 造影 和 病理 改变 与 售 格 林 综 合 
征 一 致 ,是 一 种 自身 免疫 靖 。 

TAAR facial profile 
面部 的 侧面 轮廓 . 

面部 印 模 facial moulage 
使 用 印 模 材 料 权 面部 阴 模 . 

面 续 facebow 
用 来 固定 上 颌 牙 托 与 下 三 关节 在 前 后 ,左右 .上 下 方向 位 置 关系 ， 
并 转移 到 验 架 上 去 。 

OX face bow fork 
Ti LARRA EALER. 

面 弓 记录 face bow record 
记录 上 颌 对 村 下 孝 关 节 的 位 置 关 系 , 并 且 将 这 种 关系 转移 到 验 架 
E. 

HN horizontal facial cleft 
AFERRA LARI FAAR ERS E ARM A F 
行 至 耳 屏 前 方 , 面 烧 裂 可 以 分 成 单 侧 和 双 侧 ,常常 伴 有 唇 胆 裂 ,多 
于 分 如 时 死亡 ， 

TEMENA trigger point 
EL EISE DE ARI, PI G RARE KR E A R ME 
MWENS EUFL, 

面 角 facial angle 
面 平 面 与 眼 耳 平面 相交 之 后 下 角 

面 裂 囊肿 facial cleft cyst 
ROTGETURÉESEN i5 BEPA. TAEPA R 
ERR MAER. 

面 平面 facial plane, N-Pg 
由 鼻 根 点 与 和 前 点 之 连 线 组 成 。 

面神经 管 facial canal, canalis facialis 
ETARE GR ETOGSRUB R EGRITEDR. 
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面 下 扬 发 育 不 全 症  mandibulofacial dysostosis 
亦 称 Treacher Collins £& A (E — 888€ He t De ERER. 
型 表现 为 是 下 缘 险 裂 , 下 险 侧 缘 缺 损 , 中 173 IR Oen. eR 
额 弓 发 育 不足 甚 至 不 发 育 , 眶 、 头 窝 、 棋 下 窟 有 时 没有 分 隔 的 骨 促 
而 融 为 一 体 , 盱 下 孔 常 卖 如 。 面 部 骨 静 发 育 不 全 ,左右 两 岗 常 不 对 
称 。 下 颌 骨 发 言 不 足 , 下 颌 角 钝 , 升 支 短 RE . 吃 突 扁平 或 发 育 不 
足 , 下 籁 下 缘 有 崩 缺损。 外耳 的 大 小 形态 和 位 置 多 出 更 变 抠 ,内 耳 
和 中 丁 器 官 异 常 .甚至 有 言 阁 。 GUREONSEE DECLA. 
Nis -A HEA ERE 

DA oblique facial cleft 
由 于 胚胎 发 育 期 间 上 使 突 与 出 鼻 突 未 融合 或 融合 不 全 , 则 形成 画 
HN, HEU ETE IS GAAR A. IS EETRDE ERROR 
DAE ERE. 

ma face mask 
口外 前 牵引 娇 治 器 的 一 个 重要 组 成 部 分 ,以 额 AEA HAA 
L. Smm 硬 不 锈 钢丝 计 制 面 二 框架 并 与 塑胶 或 金属 的 额 托 及 菇 名 
连 成 一 整体 ,用 于 前 牵引。 

面 中 部 骨折 midfacial fracture 
ESAE TEES EST UT AEN DEAA MER LPS UE 
WEE SHSEEUA AH EPRE RE SB TER Fr AARE 
RE ERE. 

mp midfacial defect 
APER. Sh BED E a P RRRA 

THE facial axis ,PrGn 
RELARNGRRARAT AHER. 

描 证 装置 “t+racing device 
用 来 扒 记 上 ,下放 鸦 如 或 牙 列 之 间 承 力 中 心 点 的 装置 tek 
个 固定 于 上 颌 鸦 堤 或 牙 列 的 描记 笔 和 一 个 固定 于 下 额 验 坦 或 牙 列 
BUS CURL. 

机 板 dental stent, surgical stent 


用 于 准确 地 判断 种 植 部 位 的 骨 量 和 肯 质 , 掌 拓 植 入 的 位 置 与 方向 ， 
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便于 术 者 在 术 前 根据 患者 的 条 件 设 计 好 上 部 结构 ,以 提高 临床 种 
植 修 复 的 质量 . 

模型 材料 modeling material 
用 于 制作 各 种 口腔 模型 的 材料 。 常 用 的 模型 材料 有 石 这 、. 人 造 石 、 
ffe MES. 

模型 时 modeling wax 
在 口腔 修复 治疗 中 SUL ÉE Ri ELDER ROSE P ERE DE DU 
EE SILILILIDME CIE DELEDLIN ILS RE 
IH .基板 螨 和 咎 晴 四 类 。 

HS ^R. model surgery 
HUS ^p |o MR HE D He d ERG LRL Ar Dr ECSUR TRIN 208 Y 18 
BOERR Bod i) O35 E HHE TRR E Bp A E R USE HT PE 
PARAR EE SERLO IRE REUS ROERILET ER 
关系 。 

模型 修整 机 model trimmer 
用 来 修整 五 癌 模 型 的 机 器 。 由 两 大 部 分 组 成 ,一 部 分 为 磨 除 石 襄 
的 部 分 ,包括 电机 .砂轮 : 另 一 部 分 为 冲 水 部 分 ,包括 上 下 水 道 ,用 
FRAR RK. 

模型 修整 ”modified cast,altered cast 
将 模型 亡 缘 修 整 成 适当 的 形状 。 

模型 振荡 器 model vibrator 
通电 后 其 盛 物 板 可 进行 持续 的 微 震动 ,用 于 石 背 模型 的 治 注 ,可 
防止 气泡 的 产生 。 

BBRA intramembranous bone formation 
骨 由 膜 性 结缔 组 织 形成 ,结缔 组 织 中 未 分 化 的 问 叶 细 胞 形成 骨 基 
质 ,并 分 化 成 为 造 骨 细胞 ,这 些 基质 或 细 胸 间 质 钙化 后 成 骨 。 

BEA TER mucogingival junction 
附着 眼 的 根 方 为 牙 模 粘 腊 , 二 者 之 间 有 明显 的 界限 , 称 为 膜 诊 磋 


合 。 闪 动 拒 二, 同时 观察 粘膜 的 移动 度 , 即 可 以 确定 膜 眼 联合 的 位 
置 。 
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BREH mucogingival defect 

S RREIBNUES. 
ERRELE friction pin 

牙 体 缺损 修复 附加 固 位 时 所 用 的 摩 探 钉 。 
磨 光 而 “polished surface 

指 义 此 与 唇 规 和 天 接触 部 分 的 拢 光 表面 。 

磨 光 器。 burnisher 
ERRETES HRA E IHE JE ii hi. 

磨 光 条 polishing strip 

用 于 牙 面 特别 是 牙 邻 面 的 磨 光 。 

磨 光 用 橡皮 杯 。 polishing rubber cup 

牙齿 少 治 后 牙 而 并 不 光滑 , 常 有 扯 留 的 色素 和 肉眼 难 准 别 的 网 小 
牙 石 ,必须 用 罕 光 器 将 牙 面 打磨 光滑 AREPA. E 
皮 杯 可 置 于 手机 上 向 低速 旋转 , 芯 摩 掠 剂 抛光 牙 面 可 以 磨 除 色素 
和 佬 更 ,其 边 壤 林 深 人 牙 匡 部 ,使 打磨 牙 面 光 洁 无 刻 痕 。 

BOE finishing bur 

用 来 磨 光 的 钻头 。 

磨耗 artrition 

指 在 咀 喂 过程 中 ,由 于 政 面 与 牙 面 之 间 的 摩擦 ,或 牙 面 与 食物 之 间 
的 摩 接 , 悚 牙齿 硬 组 织 自 然 消 耗 的 现象 。 

磨料 abrasive 

研磨 材料 。 

磨损 abrasion 

由 于 单纯 栅 械 摩 据 作 用 而 造成 的 牙齿 硬 组 织 惕 性 磨耗 称 为 磨损 。 
磨牙 半 切 术 hemisection of molar 

当 磨 牙 有 一 或 两 个 牙根 患 有 牙 档 重 度 吸 收 时 ,切除 之 -以 保留 牙 阐 
组 织 较 健 康 的 半 侧 牙 冠 及 耳根 。 

磨牙 后 垫 ”retromolar pad 

位 于 于 颌 牙 覃 畏 远 端的 软组织 垫 , 丛 好 位 于 干 便 第 三 磨牙 的 远 中 。 
磨牙 后 三 角 retromolor triangle 

位 于 下 颌 第 三 上座 牙 的 后 方 . 该 三 角 的 底 刘 前 ,为 下 颁 第 三 磨牙 远 中 
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面 的 颈 绿 ;其 尖 朝 向 后 方 。 

磨牙 后 腺 ”retromolar gland 
位 于 上 ,下颌 磨牙 后 区 的 粘 膜 下层 :为 混 台 腺 .但 其 中 以 粘液 性 蛛 
泡 为 主 。 

磨牙 旁 额 外 牙 。 paramolar 
叉 叫 旁 磨牙 ,在 磨牙 的 正 便 或 和 出 ,上 颁 常 见 ,形态 比 正常 磨牙 小 。 

EFE bruxism 
睡眠 时 有 习惯 性 磨牙 或 白昼 也 有 无 意识 地 磨牙 习惯 者 , 称 为 磨牙 
d. 磨牙 症 是 蛆 唱 系 统 的 一 种 功能 异常 送 动 ,与 心理 因素 iT 
BESAFE HF, FA RT AAT R L R ET 
引起 损害 , 

EEX grinding - in, milling— in 
署 正 自然 牙 及 假牙 的 正中 玻 侣 面 方法 。 

RWAF terminal tip back bend 
在 弓 丝 插 人 末 哨 管 的 部 位 作 向 眼 向 的 弯曲 ,有 防止 支 抗 牙 前 概 的 
作用 。 

KMM terminal hinge position 
OFEEX es KURSE. 

末端 切断 钳 distal cutter, end cutter 
用 于 前 断 已 插入 规 侧 管内 层 纪 的 远 中 末端 过 长 弓 丝 的 钳子 。 

末端 弯曲 bendbacks 
在 正 畏 矫治 过 程 中 ,有 时 需要 将 弓 丝 末端 进行 弯曲 ,这 样 不 仅 有 利 
于 维持 马 形 ,也 有 利于 保护 支 抗 。 

RRMA terminal implant 
指 单 或 双 侧 后 牙 游离 缺失 ,采用 种 植 体 作 为 远 中 桥 基 ,以 修复 失 
5. 

黄 尔 云 纹 测量 法 Moies' topography 
又 称 云 纹 影像 法 ,是 一 种 光 测 最 技术 ,其 基本 原理 是 光线 通过 基 淮 
光 梓 ,投射 于 凸 四 不 平 的 物体 表面 ,产生 随 物 体 表面 形态 改变 的 变 
Teu ,变形 光栅 包含 了 物体 表面 的 三 维 结构 信息 。 这 一 非 接 抽 
三 维 测 量 分 析 方 法 具有 与 立体 摄影 一 冬 的 测量 精度 ,而 造价 远 低 
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于 立体 摄影 。 


Wit titanium- nickel wire 
为 主要 会 镍 然 的 金属 丝 ,在 明显 的 塑性 形变 后 经 过 加 温 ,可 回复 到 
其 形变 前 的 原始 形状 ， 主 要 用 于 正 畸 马 毕 .利用 丝 的 高 弹性 . 且 弹 
力 乘 和 .持续 ,使 牙 体能 在 弓 丝 弹 性 范围 内 成 组 移动 

Rmi nitinol 
是 锦 铁 经 的 一 种 ,具有 良好 的 回 弹性 , 且 能 产生 两 种 不 同 的 水 平 
为 , 即 牙 齿 严 重 报 转 时 与 灸 饶 丝 结扎 产生 的 力 很 弱 , 但 随 着 牙 弓 的 
整 平 对 扭转 的 改善 力 逐 关 加 大 ,因此 它 既 是 初期 马 丝 又 是 矫治 中 
期 马 经 。 

AH internal derangement 
椒 下 颌 关节 内 异常 的 起 突 KHE .关节 窝 的 关系 - 

内 部 验 支 托 intermal rest, precision rest 
固定 或 局 部 可 搞 义 竺 铸造 修复 时 所 用 预制 金属 支 托 ,其 和 畏 密 附 
Tk TUE REIR E SI A. 

内 附着 体 internal attachment 
又 称 冠 内 附着 体 ,一 种 精密 内 着 体 。 其 中 一 个 小 窜 样 的 单位 或 村 
( 阴 型 ) 置 于 牙 冠 内 ,一 个 与 义齿 本 体 相连 的 插 人 部 分 或 要 ( 阳 型 
在 修复 体 就 位 时 恰好 与 模 密 合 . 爱 可 由 不 同 部 分 平行 表面 癌 的 麻 
氛 力 固 位 ,也 可 由 机 械 镀 栓 . 蛇 丝 或 可 调整 的 门 男 位 。 

AEH endomorph 
AEREN ERE RUNE. 

AMY toc in 
EME FEP Eid OBS IEEE RLELSR RE NUI RO S6 ,可 将 弓 
ARMAAN E BTADID E T E h A E E E iE 
垂直 曲 的 远 中 辟 撒 向 频 岗 ,而 垂直 曲 远 中 的 弓 丝 部 分 指向 牙 弓 内 
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出 , 亦 称 为 内 倾 曲 。 
内 收 contraction 
按 Simon 错 输 分 类 法 的 命名 ,车 牙 弓 距离 正中 矢 状 平面 术 近 , 即 牙 
号 狭窄 者 , 称 为 内 收 。 
内 收 retraction 
将 层 向 移 位 的 前 牙 向 天 侧 称 动 称 为 内 收 。 
PESE inset 
S8 S 5 EBOUSTEB EIUS ATE, 
A internal oblique ridge 
dTGREEBRBNIE HTA T A SIME ESH pE AA E IS RE EE 
LLLI MCOLEERERR S IERESTORULALIILM 
内 竺 切口 inverse bavel incision 
3E REOR BOR WUICT NIRE UCRC PU i BOE DEBERE LAS. 
AWE internal rotation 
WR ENTRE ESSO ,为 内 旋转 。 
而 商 温 包 埋 材 料 refractory investment 
适用 于 熔化 温度 之 1000 人 的 高 培 点 省 金 的 包 埋 材 料 ,不 能 用 石膏 
ERRER ,又 称 无 石 襄 类 包 埋 材料 ,包括 磷酸 盐 .硅胶 包 埋 材料 。 
特点 为 耐 高 温 , 热 膨胀 系数 大 。 
MAARE refractory cast 
在 高 温 下 不 分 解 的 模型 .用 于 带 模 钴 造 。 
耐酸 水 解 性 纤维 oxytalan fibers 
牙 周 韧带 中 的 一 种 耐酸 纤维 ,类 似 弹 性 纤维 ,组 织 化 学 染色 可 以 在 
光 镜 显示 出 来 ,电镜 下 由 纤细 的 平行 排列 的 纤维 构成 ,该 纤维 在 邻 
近 牙 骨 质 处 数量 多 ,并 与 牙 体 长 轴 平 行 排列 。 
AMARI Nance leeway space 
一 则 上 颌 的 乳 尖 牙 及 常 一 .二 乳 磨 牙 昔 我 成 恒 牙 时 ,由 于 乳 恒 牙 冠 
宽度 的 差异 可 能 有 0.9 1. 1mm ARAR, 
MHAPA extracapsular ankylosis 
A PRAD Ag RON ERE. ET BUB HR R AATE 
RAPIE T BRIRLÉCRK KR k R EA ER LEUR E HESS I IRE 
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WEGE adhesive capsulitis 

AHERE Xie sh XE PRO ÉESER HE IEEE 。 
HFEF ascending pulptitis 

牙 周 病 患 牙 的 牙 周 组 织 破 坏 后 ,感染 通过 删 、 副 根 管 或 根 尖 孔 进 人 
牙 体 引起 的 牙 俘 炎症 , 它 和 一 般 牙 复 类 首先 从 冠 部 于 甬 开 始 , 逐 渐 
RRTM E LR ATETA. B TEE 
FI ECS HF A6 GR CIL RATER E EAE. 
WM)  mucoperiosteum 

1B D FACES FED IS CE RETE ERE E ,形成 粘 骨 膜 。 
YA EE mucoperiosteal elevator 

两 端 为 习 形 的 手 用 硕 校 ,在 手术 中 用 于 剥离 煌 骨膜 。 

WE cementation 

PEAT 00 Ue B E 2 [8] P rh fe CRI E R AE E ik A SEL 
象 ,使 修复 体 获得 因 位 ,这 种 轩 位 必用 是 纯 物 理 现象 ,为 了 获得 足 
够 的 固 位 作用 , 基 牙 必须 预备 完善 的 固 位 形 。 

WAH cement 

RE n EE EATA. E 8h fE E E o PER R E N s 
床 称 为 粘 固 粉 或 水 门 汀 ， 

粘 结 bonding 

中 介 烤 料 在 获得 物理 性 固 位 的 基础 上 ,与 基 牙 组 织 和 梯 复 二 的 某 
些 成 分 发 生化 学 反应 ,形成 化 学 性 的 结合 而 使 燃 复 二 歼 得 固 位 。 
因此 ,粘连 所 获得 的 园 伺 包括 物理 和 化 学 的 双重 作用 .其 男 位 作用 
mi. 

粘 结 固定 桥 adhesion fixed bridge 

是 利用 酸 蚀 粘 结 技术 将 固定 锋 直 接 粘 固 于 基 牙 土 的 一 种 固定 义齿 
ER. 

Kat bonded bridge 

主要 依靠 材料 的 粘 结 力 固 位 的 固定 桥 . 

粘 结 树脂 刮 除 钳 bonding resin removing plier 

用 于 乔 除 残存 于 牙 面 上 的 粘 结 树脂 材料 的 钳子 。 
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Ma sticky wax 
idem n HOM PE EC MONERETEAS ERGO 
于 百 喜 .金属 及 其 他 材料 的 暂时 固定 。 
粘膜 良性 淋巴 组 织 增生 benign 1ymphadenosis of mucosa 
口腔 中 常见 到 两 种 临床 类 型 的 淋巴 组 织 增生 ,一 种 主要 党 现 为 硒 
烂 性 红 议 ,好 发 于 下 丑 ; 舅 一 种 表现 为 乳头 状 炉 样 增生 , 实 大 都 有 是 
淋巴 细 有 网 和 组 织 细 胞 的 大 基 增 生 , 并 形成 淋巴 梁 泡 。 
粘膜 内 植 入 体 intramucosal implant 
种 慎 体 在 粘 骨 腊 下 的 肯 面 上 。 
粘 呈 内 种 植 术 intramucosal implantation 
也 称 子 母 扣 种 植 体 .是 将 有 倒 凹 的 钮 扣 型 种 植 体 植 人 粘膜 内 ,利用 
子 革 扣 固 位 完成 义齿 修复。 可 用 于 游离 端 乒 列 缺 损 串 者 .也 可 用 
于 全 口 牙 列 缺 失 的 患者 。 
粘膜 下 温润 麻醉 ”submucous infiltration anesthesia 
麻醉 药 注 射 于 帖 膜 下行 温润 麻醉 。 
车 腊 下 前 庭 成 形 术 。 submucosat vestibuloplasty 
在 帖 膜 下 行 潜行 分 离 切 断 肌纤维 ,使 前 庭 加 深 成 形 。 
粘膜 下 种 植 体 submucosal implant 
TIER LI 05 6 30 89 DE P P CUR 
3588 6R S. mucogingival junction 
HEROS ELS PE RB IER TRER ET FT A IEEE 。 
粘膜 支持 mucosa support 
义齿 戴 人 口腔 后 ,完全 由 粘 腊 承担 狠 力 。 
AARS mucoepidermoid carcinoma 
御 液 表皮 样 癌 可 以 发 生 于 任何 年 龄 ,可 以 分 成 高 分 化 . 申 分 化 和 
低 分 化 三 种 类 型 ,高 分 化 者 在 临床 上 与 多 形 性 跟 瘤 相似 , 低 分 化 者 
生长 较 快 , 匣 有 疼痛 和 省 疡 发 生 ,发 生 于 虫 腺 者 常常 导致 面 疙 。 镜 
下 肿瘤 由 烙 液 细胞 ,表皮 样 细胞 和 中 间 细 胞 组 成 .此 三 种 细胞 的 比 
例 、 排 列 不 同 ,构成 了 此 种 肿瘤 的 和 多样 性 , 肿 痛 旺 温润 性 生长 ,复发 
率 较 高 。 
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MAR mucous cyst, mucocele 


WETTER A, E AE BR A A R PP E IE PR i CURE 
TEREX. Ah TULLUS SLIENR T ER IURE EA 
8 fü HE EE DR p i EEE EER FE E RE RE S E 
导管 扩张 形成 赛 性 病变 。 

念珠 菌 病 moniliasis,moniliosis 
念珠 菌 病 属 真 商 感 染 ,一 般 由 白色 念珠 菌 引起 , 常 累及 皮肤 (皮肤 
ER TRES CLE ALIE (RS CLE .呼吸 遭 ( 支 气管 念珠 蔬 病 ) 利 阴道 
(AEE). 

JR temporal space 
BUT BRL IRR UE 2) 2 HR [el DECR ST BR 

SAT XTYS tmporomandibular joint 
BF EORR AE MERTE Je T — 8 2c ( B X5 8 ATARE 
关节 于 和 关节 韧带 所 组 成 。 

ATAP  condylar dislocation, luxation of condyle 
TRIBUERE DP. Hie T XCTe SERERE ,以致 不 能 自行 复 
Tl Ec fo EROS TR THE Rr RR E REER. 

杜 下 额 关节 侧 位 片 ”lateral tompogram of TMJ 
此 片 拍摄 方法 为 将 体 层 报 影 定位 架 置 于 摄影 人 台 上 ,其 中 线 与 全 面 
中 浅 重 合 。 趾 省 体位 与 上 毛 侧 位 体 层 相同 ,使 被 榨 侧 外 耳 道口 位 
于 定位 架 近 台面 侧 的 耳塞 上 。 采用 12, 5cmx 17, 5em 胶片 纵向 的 
172, 置 于 暑 合 长 轴 的 上 半 部 或 下 半 部 ,使 暗合 长 灿 与 摄影 台 短 轴 
OE TE SO B SEITE LL ILE TS 1/2, EL MEE IGI 
行 另 一 侧 投 照 RAREN io0em,X AE EE zh PR HEC 507, X 
线 管 处 二 正常 垂直 位 时 ,中 心 线 对 准 杜 下 后 关节 中 心 ARR A 
位 中 加 层 , 距 台面 约 2cm 此 片 可 显示 经 关节 窝 中 部 的 关节 出 位 干 
EX. 

蜂 下 馈 关 节 肌 盘 膜 阁 颖 一 功能 素 乱 综合 征 TM] myofascial pain 
dysfunction syndrome 


见 驯 下 颌 关节 豪 乱 综合 征 。 
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矣 下 颌 关节 紧张 综合 征 、TMJ stress syndrome 
由 于 精神 因素 ,所 致 的 矣 下 颌 关节 疼痛 ,放射 痛 , 张 污 受 限 症候 群 。 
ETAP anterior dislocation of TM] 
ACC EGO KAE E 2 R E (6 BE e E TAE AG aE He Een R 
了 关节 正常 的 运动 范围 ,使 骨 突 离开 了 关节 窝 , 滑 到 关节 结 节 之 
前 .以 歌 不 能 自行 复 回 原 位 者 , 称 为 是 下 颌 关节 前 脱位 。 
显 下 上 颜 关节 疼痛 一 功能 素 乱 综合 征 TMJ pain—dysfunction syn- 
drome. TMJPDS 
RC iip. Xue. qe KON X yIIRETE. 
AWOR XD iemporomandibular joint disorcler TMP 
Jg CPP URLIR SERIE BLOSS E D) ER 28 ERE ELE DORERE 
mue. Riesa S EXURXH. 
ETX HAILA temporomandibular joint disturbance 
syndrome, TMJDS 
为 关节 运动 异常 ,关节 区 疼痛 , 弹 响 和 杂音 为 主 的 一 系列 症候 群 。 
BTOXTEÉEKEDX TMJarthrography 
以 而 造影 剂 行 关节 腔 内 注射 ,X 线 成 像 。 
WTHR infratemporal space 
BUT [8 Bi Fe EE OQ EL BE S ET SUCRE RR. 上 界 为 媒 骨 大 可 
下 方 的 票 下 冉 ; 下 界 相当 于 下 外 肌 下 缘 水 平面 ;前 界 为 上 颌 结 市 及 
上 上颌 骨 显 罕 的 后 面 ;后 界 为 下 颌 骨 骨 状 突 . 邯 突 及 其 所 附着 的 肌 
肉 ; 内 界 为 蝶 骨 要 外 板 的 外 侧面 ;外 措 为 下 后 支 上 份 内 侧面 , 障 突 
及 额 弓 。 显 下 间隙 内 有 僻 内 动静 脉 , 翼 基 脉 具 以 及 三 又 神经 第 
2,3 支 的 分 支 通过 ,还 充满 有 脂肪 组 织 。 
标 下 禄 综合 征 infratemporal fossa syndrome 
多 由 原 发 于 村 下 窝 之 肿 灼 引起。 临床 表现 为 张口 爱 限 ,早期 有 三 
又 神经 第 三 支 分 布 区 持续 疼痛 , 继 发 下 层 麻 木 , 并 可 有 严 下 深 区 的 
压 迫 性 剧 痛 。 肿 瘤 长 大 后 ,可 在 上 颌 后 部 口腔 前 庭 处 魅 及 或 在 颌 
后 区 出 更 种 块 。 
牛角 形 拔 牙 钳 ”cowhorn forceps 
为 用 于 拔除 上 颌 磨牙 的 牙 钳 ,其 类 侧 噬 似 牛角 状 , E E A 


ede 钮 扭 欧 E 


MZR REZE. MATAA MIESE., 
钮 扣 植 入 体 button implant 


粘 赂 内 种 植 体 , 茧 端 形 部 分 植 入 粘膜 内 ,垂直 部 分 国定 于 义 此 组 织 
Bi. 
THEE rotation 


将 扭转 的 牙齿 纠正 到 牙 列 中 正常 位 置 。 
TERT torsiversion 


牙齿 绕 其 长 轴 向 近 中 或 远 中 旋转 。 


o 


Bond Omega loop 
AFHR CUTE ERES ER SE IE S A E R AL FL nr 


EARR. SATA TAAR RA. TC ROO E EE S A. 
可 起 到 扩大 牙 弓 的 必用 。 


P 


Pfeiffer 综合 征 — Pfeiffer' s syndrome 
是 传染 性 单 核 细胞 增多 症 , 一 种 常 染色 体 显 性 遗传 病 。 颅 骨 融 合 ， 
上 颌 发 育 不 足 , 眼 瞪 突 出 , 谎 距 宽 。 合 并 拇指 宽大 ,并 指 ( 幅 ) 晃 形 。 
WEE  Passavant pad, Passavant's ridge 
吞咽 时 由 于 咽 上 缩 肌 收缩 , 鼻 咽 腔 后 壁 形成 的 突起 . 
排 齐 alignment 
指 改正 牙齿 的 拥挤 错位 ,将 牙 还 位 于 该 牙 纪 上 应 占据 的 正常 生理 
位 置 , 其 中 包括 控制 切 和 牙牙 轴 的 膳 舌 向 位 置 及 后 牙牙 轴 的 类 舌 向 
位 置 , 即 牙 号 长 度 和 宽度 的 调整 及 改善 牙 号 的 形态 。 
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排 前 牙 anterior tooth arrangement 
根据 咬合 关系 排列 前 牙 。 
HEF tooth arrangement 
选择 人 工 牙 后 ,将 之 排列 在 对 应 牙 位 上 。 
排 牙 诊断 法 “diagnostic setup 
dXeHIS RUE EUM ES 5 ME TF RS EEUU BUR HET T 90 
建立 正常 答 关系 。 通 过 这 一 方法 来 诊断 牙 列 的 拥挤 程度 ,以 确定 
临床 娇 治 设计 时 所 需 减 数 的 牙 数 及 牙 位 。 
BFI disk perforation 
X i SERO G8 R Hop dip se E e d a E A E 
下 关节 腔 相 通 , 关 节 谭 韧带 及 骨 组 织 等 通常 无 病变 ， 
AME disk detachment 
XTücsXxpSGSeuXn Boi EH AE. 
fi TH disk interference 
BUPRX CAESUS UE eR mir TES. 
Bir anterior disk displacement 
ik Re rep LO dc BS ACRI OC T He 
Æ disk space 
BUS px T ARS. ERES TRE. 
AME disk locking 
关节 盘 被 挤 压 变形 ,始终 不 能 复位 。 
盘 突 复合 体 disk condyle complex 
关节 盘 与 馈 突 由 于 其 紧密 联系 ,使 关节 盐 的 运动 完全 随 山 突 运动 
而 运动 ,所 以 当下 颌 馈 突 前 移 时 ,关节 盘 中 带 与 钙 帘 关节 面 之 间 的 
ARRETE HAREA. 
盘 退 化 ”disk degeneration 
光 镜 下 胶原 纤维 断裂 . 旺 红 色 玻 璃 样 变 , 出 现 较 多 软骨 细胞 。 
RÆ disk prolapse 
关节 盘 断 裂 或 松弛 后 不 能 随 关 节 佣 窒 运 动 。 
AKAL disk derangement 
关节 盘 不 能 正常 行使 功能 ， 
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抛光 剂 polishing agents 
用 于 抛光 的 材料 。 

XE buff wheel 
用 橡皮 或 皮革 制 成 圆 盘 ,临床 上 多 用 于 修复 体 的 研磨 ,一 般 多 配合 
含有 氧化 铁 RUE B BO D EE FR 

WEED herpetic gingivostomaritis 
XERIDRYER KA. EBGRUUEEAEUA. ih NAE [ 型 病 
毒 感染 所 引起 的 病变 ,表现 为 急性 口 炎 , 早 期 为 口腔 粘膜 各 部 出 现 
小 水 瘤 ,本 疱 破 后 继 发 形成 省 病 , 有 明显 的 疼痛 .并 有 明显 的 全 身 
证 状 如 疲 风 .发热 .淋巴结 肿 大 .病理 改变 是 出 现 疱疹 .水 疱 , 即 上 
皮 的 整 层 内 有 液体 聚集 成 竟 , 郊 底 的 细胞 肿 大 旦 气球 样 变 。 

WERBEL sandblasting machine 
利用 压缩 空气 的 压力 驱动 金刚 秒 ( 碳 化 硅 ) ,以 50~70m/s 的 高 束 
其 喷枪 的 喷 聊 中 喷 出 ,冲刷 铸件 的 表面 以 去 除 其 氧化 膜 和 特 附 物 。 

皮 - 罗 综合 征 ”PiereRobin syndrome 
是 以 小 颌 畸形 . 捍 裂 和 天 后 坠 三 联 征 为 基础 的 一 组 着 候 群 。 这 种 
畸形 公 常 突然 发 生 呼 吸 困难 .并 常 合并 有 耳 、 限 瞪 、 喉 和 气管 畸形 
与 心 峙 畸形 及 疾 脚 ,的 病人 乱 力 差 , 也 可 存在 有 肋骨 畸形 。 一 般 
认为 是 常 染色 体 隐 性 遗传 性 疾病 。 

EF fatigue 
疲劳 现象 是 由 于 连续 的 低 于 引起 材料 折断 水 平 的 应 力 的 结果 。 这 
种 应 力 的 大 小 ,通常 也 可 以 引起 塑性 形变 ,但 处 于 此 范围 的 网 水 平 
区 域 , 逐 渐 产 生 敬 如 的 冷加工 错 化 作用 ,最 后 可 导致 弓 丝 发 生 脐 性 
折断 。 

fRMIS Ef  deflective occlusal contact 
TSTTTSRH UR S — EP EHF FORCE h IE EC RS LR Fr RURAL e EE 
关系 。 HUPIE Sl EE GERE Eabb. 

AMZA hemi pregnathism, hemi-protrusion 
AE ILS BSURT SEPCHERE RUDI IRBESERUR ,两 侧 下 颅骨 发 育 
不 对 称 PARIE ER. X RH eaten — MF ET Sce E Hn n 
Tun SD EGROEGSUNS, RT E TE P RR LRL FA GE p 
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XA. ANETKA. 

片 切 slice cut 

牙 体 修复 时 , 邻 面 预 备 的 -一 种 方法 。 

平 动 translation 

当 一 外 力 的 力 线 通 过 牙 的 阻力 中 心 时 . 牙 产生 平 动 ,此 时 旋转 中 心 
距 阻 力 中 心 无 穷 运 。. 

FHM balancing side 

FIPA ,此 测 不 产生 咀 员 功能 ,而 此 侧 后 牙 接 触 有 利于 义齿 和 焰 
E. 

平衡 侧 关 节 balancing condyle 

未 产生 咀嚼 项 能 侧 关 节 。 

3X $506 &THE— balancing occlusal surface 

未 产生 咀 嘲 功能 侧 验 面 。 

平衡 骆 接 触 balanced occlusal contact 

符合 正中 验 , 前 伸 和 侧 方 略 平 衡 的 咬合 接 扔 ,是 全 口 又 齿 的 一 种 验 
mM. 

FH balanced occlusion, balanced articulation 

Rd CL CUERO ER RR ETE SCC fo BERATER LETT RA 
相关 的 牙 都 能 同时 接触 , 即 为 平衡 答 。 
PH balancing contact 

指 功能 接触 对 侧 的 (天 然 或 人 工 秘 列 ) 上 下 鸦 面 之 间接 触 。 
FRAMT balancing interference 

PAMARE TA. 
FHR balanced articulation 

侧 方 运动 中 ,在 工作 侧 与 平衡 向上 下 颌 牙 均 有 咬合 接触 ,前 仲 牙 
时 ;上 下 锯 前 牙 切 综 与 上 下 颌 后 牙 异 名 类 尖 均 发 生花 接触 。 主 要 
用 于 全 口 义 齿 排 牙 ,可 有 三 点 接触 、 多 点 接触 和 完全 接触 式 平衡 喧 


ES 


IE 
HER smooth surface caries 


ACT EE BUR DU ARMARNA HERE (3 SIUT TE 
在 时 则 无 法 直接 观察 到 


EC ERU 


平均 生长 型 average growth pattern 
TERMAR Y 办 向 前 下 生长 ,其 关节 窝 的 下 降 及 骨 赛 的 垂直 生 
长 与 上 钱 体 及 牙 档 突 的 垂直 向 下 移动 .下 牙 槽 突 的 向 上 移动 生长 
是 平 奖 协调 的 。 
平面 导 板 flat bite plate 
为 一 种 活动 娇 汉 器。 肋 侧 基 托 于 前 牙 舌 侧 如 厚 使 呈 平 面 者 ,为 平 
面 导 板 。 它 可 压低 下 前 牙 升 敲 后 牙 , 是 通过 肌肉 起 作用 的 - 
平行 附着 体 parallel attachment 
见 精 密 附 着 体 。 
泊 松 比 poisson ratio 
又 称 为 横向 变形 系数 ,是 指 寞 向 应 变 对 轴 向 应 变 之 比 的 绝对 什 。 
AAM crown slitter 
ATARE. (EFI H p RI E REI AR LET Rod UE LA 
后 用 去 冠 器 去 除 。 
破 牙 骨 质 细胞 cementeclast 
见于 活动 性 牙 骨 质 吸 收 的 部 位 ,是 一 种 多 核 巨 细胞 ,位 于 发 生 牙 骨 
质 吸 收 处 的 骨 表面 的 衍 食 状 凹陷 内 。 参 与 牙 骨 质 吸 收 . 
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气枪 chip blower 
主要 用 来 次 干净 工作 区 表面 。 

AREH air turbine 
Biz SEN THAWTE L AEREN TRA 20 万 ~50 
万 rpm。 它 由 空气 压缩 机 RAA EASE A E 
水 找 等 》. 脚 踏 开 关 组 成 。 

EIH hook 
焊接 于 带 环 上 用 于 牵引 或 作为 口外 装置 的 连接 部 件 ,可 产生 多 种 
牙齿 移动 。 
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SEN lead stomatitis 


ETAPE RUN O a, A O B E E R ERTE R 5 F 
Hi HEAR SORIA LE UUÉ 0 AAR ERAS ERUBE. 
H lead line 
慢性 锅 中 毒 的 患者 牙齿 上 可 出 现 " 铝 线 ”, 常 位 于 尖 政 至 第 一 腐 牙 
3891 7 ER . EP IB 20 lmm. 宽 约 1mm 的 灰 蓝 色 微粒 组 成 ,这 是 
机 体 甬 收 的 铅 与 银 沟 内 污 物 形成 的 硫化 界 微 粒 。 有 了 时 在 牙齿 表面 
也 可 有 棕 黑 色 或 黔 绿 色色 紊 沉着 。 
HAS anterior nasal spine, ANS 
MARZE. BDASCN FEX GE ST LIS P os e n — FLUE 


标志 点 的 清晰 与 否 与 X 线 片 的 投 照 条 件 有 关 ， 一 般 不 作 前 后 测量 
Rm. 


前 参照 点 anterior reference point 
位 于 面 中 份 的 在 一 点 :与 两 个 后 参照 点 构成 一 个 参照 平面 。 
前 导 anterior guidance 
指 咀嚼 过 程 中 ,下 倾 前 伸 到 上 .下颌 切 牙 切 缘 相 对 后 ,在 返回 正中 
团 位 的 过 程 中 ,下 颌 前 牙 切 绿 所 运行 的 轨道。 
前 再 板 premaxillary palate; primary palate 
由 中 县 突 组 成 的 胭 的 部 分 。 
HEI anterior crossbite 
指 乳牙 或 恒 牙 的 一 个 或 数 个 上 颌 切 牙 位 于 下 颌 切 牙 之 天 出 。 
T anterior arch 
Tham. 
MSE anterior arch area 
HR Vf] BE TEREE RR 520 Fa] PO TS EE 。 
Bi anterioposterior curve 
Spee's 曲线 与 补偿 曲线 。 
HARPE SN plane, SN 
AEA S BARI ex zr e ££ Bi. TE PRO MG ACUTE ii E Pede A UE 
的 前 后 范围 ， 这 一 平面 常 作为 面部 结构 对 质 底 关系 的 定位 平面 。 
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HEF premolar, bicuspid 
又 称 双 尖 牙 ,为 恒 牙 ,上 .下颌 两 侧 各 有 2 颗 , 位 于 磨牙 前 尖 牙 后 ， 
在 动物 学 上 指 继 乳 磨牙 脱落 后 萌出 之 恒 牙 . 
HAR preleukoplakia 
是 粘膜 的 轻 麻 反应 , 星 芯 色 或 区 白色 与 正 党 粘膜 之 间 无 明显 界限 
在 组 织 学 上 主要 表现 为 过 庶 正 角 化 ,有 时 可 见 空 泡 人 性 的 过 度 不 全 
角 化 ,异常 负 化 情况 较 少 。 
前 期 牙 本 质 predentin, predentine 
牙 本 质 的 形成 是 持续 性 的 ,在 成 夏 本 质 细胞 和 矿 化 牙 本 质 之 间 是 
一 县 未 钙化 的 牙 本 质 , 称 为 前 期 牙 本 质 ， 
BEES tip forward bend 
BAR ERRE AMS h Ede SF LEE BUE BOE RR 
常用 在 前 车 开 验 的 病例 。 
前 伸 关 系  protrusive relation 
下 售 向 前 运动 与 上 僻 的 关系 。 
WM  protrusive occlusion 
ETARA ZAIE tAE, TETA SF. 
AARSE inclination of protrusive condylar guidance 
TEAR APEPRE PEIR HP s 11 TRE PO RR, EC EPI ICD TL 
前 伸 平 衡 protrusive equilibration 
PA ILES LM 
MAFIE protrusive balanced occlusion 
措 下 颌 由 正中 牙 位 向 亡 下 运动 至 前 牙 切 绿 相对 时 ,后 政 保持 接触 
关系 。 
前 伸 运 动 ”protrusive movement 
下 颌 向 前 运动 。 
前 庭 成 形 术 vestibuloplasty 
手术 加 深 前 庭 沟 HEER. 
WEE vestibular shield 
D Ex DIG tE F O IRE B BE p, T A WE BE A Ui EN A 
能 ,还 有 导 下 颌 向 前 的 作用 ,可 用 于 口 呼吸 .异常 展 习 惯 和 唤 指 习 
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Ramis. 
前 庭 沟 扩展 术 vestibular extension 
EEZI RE SENSE IRI IE 
HZ protraction, forward protrusion 
He Simon fi fo JP Sd M dp 0E EL HT ICE LZ BED EUER 
前 突 。 
前 旋转 forward rotation 
颌 必 的 后 部 生长 较 前 部 多 . 颌 骨 为 向 前 施 转 。 
前 牙 保 护 咬 合 anterior protected articulation 
是 以 央 牙 作 支撑 ,对 其 他 牙齿 起 到 保护 作用 。 
HAR RS irregularity index 
EUR RBT APA SEEBE HERE e T B6 SISTERE E R Z 
FFI anterior open bite 
上 下 牙 己 在 正中 葵 位 时 ,前 牙 在 垂直 向 无 萎 接 触 。 
BINGPÜBXG anterior open occlusal relationship 
正中 验 时 ,上 下 前 牙 不 能 接触 。 
前 牙 切 导 盘 anterior guide table 
验 摧 的 一 部 分 切 导 盘 附 有 调动 切 导 盘 的 柄 ,用 以 引导 切 导 的 改变 
TUTUP anterior guide pin 
TüMB Log LCTOEAR UU b ELA SE EE RE 
KAFES anterior tooth form 
前 牙 的 大 小 ,形状 ， 
前 牙 验 吾 anterior bite plate,relaxation splint 
通常 设计 在 上 颌 ,由 跨 托 , 因 位 卡 环 和 覆盖 在 两 删 尖 牙 之 问 的 舌 册 
平板 构成 ,多 用 于 和 验 与 颌 位 关系 下 协调 的 病例 , 因 对 过 寥 紧 张 的 咀 
BUR EUIS IST TE FI Ak R AETR, 
MITEM undermining caries 
AKER RNE 3 Did MORE IE Ia TE: 
牙 本 质 界 处 向 辕 围 扩展 形成 潜行 扩大 的 破坏 。 
WE strength 


表示 力 大 小 的 值 , 用 以 测量 弓 丝 的 最 大 负荷 量 。 代表 材 料 在 承受 


QI HRW 


ROK SURE TOU FL EE ITEEGEOE CROCO. HRAL 
用 此 值 描述 贮存 力 的 能 力 。 
PRAEAN hydroxyapitite ceramic 
陶瓷 中 含有 磷酸 盐 。 
桥 固 位 体 bridge retainer 
国定 恬 基 牙 上 制作 的 修复 体 。 
桥 基 abutment 
用 以 安装 固 位 体 以 连接 并 支持 人 人工 于 的 天 然 牙 。 
桥 基 牙 abutment tooth 
用 以 制作 固 位 体 以 连接 并 支持 固定 桥 桥 体 的 于 齿 , 称 为 桥 基 政 。 
桥 体 pentic 
固定 义齿 修 复 缺失 牙 的 形态 和 功能 的 部 分 。 
切除 牙 周 膜 新 附着 术 excisional new attachment of periodon- 
tum, ENAP 
TEE R6 EGRE SFR REOR ZI EI EEUU CL UL ER ERRARE E CER 
RAFRARRR-MFAFR. 
切 导 incisal guidance 
ETAN Ez h ERF fo Po m RIS 
WBA incisal guidance table 
FETERE RHE. 
WAHE incisal guidance inclination 
答 架 的 切 导 盘 的 切 导 面 与 水 平面 成 的 交角 。 
YF} incisal guidance pin 
萎 架 上 固定 于 上 颌 体 . 下 端 处 于 切 导 盘 的 中 央 的 一 种 装置 。 
切 道 incisal path 
下 颌 从 前 牙 对 尺 回 吧 正 中 验 位 的 过 程 中 , 子 交 牙 切 缚 沿 上 前 牙 舌 
面 滑行 所 行进 的 路 径 。 
切 道 斜 度 inhcisal path inclination 
切 道 与 眶 耳 平 面 的 来 角 。 
切 端 淘 incisal groove 
系 由 展 与 舌 二 个 平面 相交 而 成 的 直角 或 向 小 于 直角 的 沟 , 近 远 中 
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外 形 与 切面 层 侧 外 形 平行 一 致 。 
UEH incisal rest 
位 于 基 牙 切 缘 的 支 托 。 
切 迹 “incisura，incisure，notch 
一 个 解剖 学 术 话 .代表 一 种 正人 .主要 位 于 骨 或 其 它 结构 的 边缘 
切 角 incisal angle 
T3 US ps e B3 
切 开 incision 
外 笠 手 术 中 在 身体 组 织 上 所 作 的 切割 。 
WES incisal restoration 
ERAT WEE. 
WF incisor 
有 剪 切 边 缘 的 单 根 牙齿 。 上 .下 颌 最 前 方 的 8 显 牙 齿 , 分 为 中 切 牙 
和 侧切 牙 。 上 切 牙 在 前 颌 肯 中 发 育 萌 出 ,闭口 时 下 切 牙 与 其 有 接 
MRR. 侧切 牙 位 于 中 切 牙 的 两 侧 与 尖 牙 相合 。 
切 牙 骨 ,门齿 骨 premaxilla 
由 胚 险 的 中 大 完 发 育 来 的 分 育 部 分 ,后 与 上 颌 表 柄 全 ,容纳 上 切 
5. 
切 牙 关系 incisor relation 


在 口 典 正 蚁 学 中 , 怀 照 切 牙 的 前 后 关系 来 进行 分 类 ,当下 切 牙 的 切 
赚 咬 合 在 上 中 切 牙 的 舌 侧 中 部 或 舌 隆 突 时 为 1 类 关系 ; 当下 团 牙 
yd FE PETE EE IUS Oy REOS IEEE IUE RS 
位 于 上 切 牙 切 赚 的 前 方 时 为 由 类 关系 。 
切 牙 管 incisive canal 
上 颌 骨 前 下 部 中 切 牙 后 方 的 骨 人 性 管道 ,下 为 切 牙 孔 , 土 达 鼻 底 , 有 
ARRA ME REEDY. 
WUTWENANEEMD incisive canal cyst,nasopalatine cyst 
BABELUEXSEXKESTIEN. 
FFL incisive foramen 
位 于 朋 正 中 生 与 两 侧 尖 牙 的 连 线 交 点 上 ,向 上 后 通 人 两 侧切 牙 管 ， 
有 鼻 采 神经 与 血管 之 分 支 通过 。 


，139 。 切 青 


WFAA incisive papilla 
AREE. TE daB. Ep AAt ~mm 处 。 

HIA incisor liability 
由 于 乳 切 牙牙 冠 较 恒 切 牙 小 ,其 芝 值 称 为 切 牙 债务 。 此 愤 务 的 大 
小 存在 明显 的 地 区 、 种 族 和 个 体 差异 。 切 下 俩 务 的 存在 , 常 导 致 切 
牙 朝 出 后 出 现 排列 拥挤 ， 

M incisal edge 
切 牙 或 尖 牙 的 切割 平面 。 

EEA pubertal gingivitis, puberty gingivitis 
发 生 于 青春 期 少年 的 慢性 非特 异性 牙 眼 伙 , 均 发 生 于 育 局 部 刺 巩 
物 的 部 位 ,如 错 蕉 拥挤 . 口 理 吸 或 正在 萌 政 . 疹 牙 的 部 位 ,以 及 正 畸 
治疗 的 牙齿 等 。 好 发 于 前 牙 展 届 的 牙 癌 乳 头 和 良缘 , 洁 治 术 除 去 
牙 各 ,针对 蔡 牙 期 的 特点 授 以 正确 的 刷牙 和 控制 菌 班 方法 ,建立 起 
良好 的 口腔 卫生 习惯 ,防止 复发 。 

背 春 前 期 牙 周 病 ”prepuberty periodotitis 
即 发 生 于 儿童 的 牙 周 炎 ,青春 前 期 牙 局 病 在 乳牙 萌出 后 不 入 邵 发 
病 , 有 全 口 性 和 局 限 性 两 型 ,全 口 性 者 牙 银 有 急性 炎症 及 增殖 ,可 
以 出 现 版 裂 和 退缩 , 牙 柳 骨 破 坏 很 快 ,对 抗生素 治疗 有 抵抗 性 , 患 
儿 往 往 伴 发 全 身 性 疾病 , 镜 下 良 组 织 虽然 有 明显 的 炎症 ,但 缺乏 中 
性 粒 细胞 ,而 是 淋巴 细胞 混 润 ,青春 前 租车 周 病 的 发 生 与 中 性 粒 细 
让 功能 缺陷 有 关 。 

青少年 骆 平 街 期 juvenile occlusal equilibrium 
司 下 出 良 后 昔 长 极为 迅速 ,到 达 咬合 平面 辱 牙 齿 昔 出 组 慢 CBE OS 
青少年 验 平 衔 期 。 

青少年 牙 周涛 juvenile periodontitis 
是 指 一 种 牙 周 状态 ,使 青年 人 (的 12 一 50 岁 ) 的 一 颗 或 多 颗 牙 的 政 
柳 骨 迅速 丧失 。 是 指 发 生 于 青春 期 的 ,一 般 健康 情况 良好 的 严重 
牙 周 炎 。 临 床 表现 从 青春 期 开始 发 病 , 早 期 即 有 骨 破 坏 、 牙 松动 和 
牙 移 位 ,并 形成 深长 。 患 者 多 为 玄 性 ,以 切 牙 及 第 一 磨牙 区 较 重 、 
左右 党 对称。 功 斑 、 牙 石 不 一 定 有 大 量 的 堆积 , 牙 契 炎症 反应 与 牙 
周 豆 坏 程 度 也 不 一 致 ， 
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BEER greenstick fracture 
骨 质 弯曲 折 裂 ,但 仍 保持 其 连续 性 。 

AEAEE cyanoacrylate 
常温 下 能 够 快速 固化 的 帖 台 剂 , 对 于 各 种 材料 均 有 一 定 的 帖 合力 ， 
常用 作 癸 面 收复 体 皮肤 粘 合 或 桥 复 体 制作 修补 时 的 暂时 粘 全。 

HREH minimum anchorage 
指 应 用 的 支 抗 多 许 后 牙 段 前 移 关 闭 间隙 达 273 的 情形 。 

轻 力 light force 
力 值 在 0. 59N 以 下 ,用 以 移动 牙齿 的 主 畸 力 。 

SURILSSERIETÉ calcium hydroxide liner 
BM ACSURLIESS LEE REL N-Z dE A EN B F E O PIB B 
:水 杨 酸 乙 二 醉 酯 .二氧化钛 等 组 成 ) 调 和 后 向 化 而 成 ,一 般 作为 深 
AREENAN. 

WAED tipping movement 
指 牙 冠 与 牙根 作 相反 方向 的 移动 。 

琼脂 agar 
一 区 可 迹 性 水 胶体 印 模 材 料 的 主要 成分 ,有 机 亲 水 性 胶体 ,出 海藻 
类 中 的 一 种 红 菩 所 提取 而 得 ,是 一 种 半 乳 聚 糖 硫酸 脂 。 

琼脂 印 模 材料 agar impression material 
是 一 种 弹性 可 道 的 水 胶体 印 模 材 料 , 其 主要 组 成 为 琼脂 ,甘油 ,水 ，、 
LELITNI TIS 

REF globodentia 
球 型 牙 舱 腔 大 , 牙 本 质 洲 、 政 尖 形 态 不 规则 , 牙 冠 呈 球 形 oe fe 
为 常 染色 体 显 性 ,可 以 发 生 于 耳 牙 综合 征 。 

球状 上 颌 村 肿 globulomaxiliary cyst 
球状 上 颌 囊肿 发 生 于 颌 骨 内 上 侧 芒 牙 与 单 尖 牙 之 间 ,多 为 单 侧 
性 , 偶 见 双 侧 生 时 发 生 ,一 般 无 临床 症状 ,X 线 检查 见 上 后 侧切 牙 
和 单 尖 牙 之 间 有 椭圆 形 的 透射 区 , 镜 下 见 改 壁 衬里 是 复 层 鳞 状 上 
皮 和 纤毛 柱状 上 皮 . 结 缮 组 织 囊 竖 中 可 见 炎 性 细胞 澡 洞 。 

球 钻 round bur 
L4FXCAHON GE ATERPE. 
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曲面 断层 X 钱 机 panorex 
用 于 拍摄 曲面 断层 片 的 六 线 机 - 

BENIEXIÓE panoramic pantomogram 
曲面 断层 X AT REXMES DIETE X HELR EE ZB X ABUS 
Mh Hoc VE ASA RE PEHA EE Dr i ui nh , MA E HERI A COE EL. 
—HRIWE IB EE. BIZ XGZHaDUM ES. FARE 
口 牙 位 三 种 ,但 以 全 口 牙 位 最 常见 。 全 口 牙 位 曲面 断层 片 可 以 显 
mBILSUH.TPSCE. LHEJGRREXTERDATU.GRBRDT 
观察 上 .下 颌 骨 肿 瘤 .外 伤 .炎症 .畸形 等 病变 及 其 与 周围 组 织 的 关 
系 。 下 知 位 曲面 断层 片 和 和 上颌 位 曲面 断层 片 则 分 别 主 要 用 于 观察 
下 颌 或 上 后 的 病 损 , 其 所 显示 相应 影像 可 比 在 全 口 牙 位 曲面 断层 
片上 更 清晰 。 

MH path of dislodgement 
指 修 复 体 及 可 摘 局 部 文 齿 从 预备 牙 及 口内 取出 的 方向 与 角度 。 

BRF  cariology 
JeBESERUPE OU AER E LU Re PR MITAR PELA 
学 ,微生物 学 , 崛 病 的 临床 诊断 治疗 及 睫 病 的 预测 ,预防 的 一 门 学 
科 。 

ŻEE crown remover 
RIT Hz 8ESE PERS ER DO PER. ARRA SEE T SEE PERLE 
[UI EACH R Ea a i AE E AGERE 
动 狂 冲 击 末端 ,依靠 冲击 力 将 残留 帖 西 料 震 碎 RETEOE S AE E 
复 体 脱 位 。 

MEF ring clasp 
多 用 于 远 中 孤立 磨牙 上 ,上 颌 磨牙 向 近 中 天 山居 放 ,下 颌 磨牙 向 近 
"s MISEEE. RISE AaUTE E GUB CER OU ST BUS TR I P8 
3 IS SUE IR c Po EFE CAZARE REEL — M 
ADFER. GOEBUDOE RUBCEUE TP CIC ANDREAE A 
EAE EHRE R WAEA. 

ZEB full thickness skin graft 
fud mA EO ERKEK. 
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全 程序 走 丝 矫治 器 ”folly programmed appliance 

其 托 槽 是 根据 Andrewes 研究 的 正常 铬 的 六 个 标准 ,将 正常 狩 所 
有 的 形 窟 与 要 求 均 建 立 在 托 楷 沟 或 托 西 的 革 底 上 , 当 牙 排列 正常 
时 从 三 向 观 槽 沟 在 同一 水 平 线 上 , 即 近 远 中 钻 倾 斜 的 角度 建立 在 
Tis EE GEORG UREHE UT A EE OSD US FL DIU e EO RERR 
AE SERE IICHR PL AUS 35] FR TE RE TC o0 — BERE S SERI. 

$5P complete crown, full crown 
Busque REL 

sif complete implant 
指 上 颌 或 下 僻 全 部 牙 缺失 ,采用 骨膜 下 种 植 体 或 多 个 叶 状 种 植 体 
作为 人 工 桥 基 以 收复 全 部 失 牙 。 

全 可 调式 咬合 染 fully adjustable articulator 
ERIRE: UFA EAE ERS EATR. 

全 口 义齿 full denture, complete denture 
为 全 口 无 牙 烽 复 的 义 雌 ,由 基 托 和 人 工 牙 组 成 ,义齿 异 助 各 种 轩 位 
力 和 辅助 却 素 ,附着 在 上 .下颌 牙 村 晴 上 ,以 恢复 无 牙 颌 趾 考 癸 面 
BUE DIE e BERI D 

全 口 立 齿 收 复学 complete prosthodontics 
是 口 牙 矫形 学 的 一 个 组 成 部 分 ， 其 主要 内 容 包括 研究 正常 人 牙 失 
交错 位 时 面部 解 乔 标志 间 的 比例 关系 , 面 下 173 的 高 度 与 轮廓 以 
访 鱼 实在 关节 售 中 的 位 置 : 研 究 正常 人 下 颌 处 于 休息 位 时 以 双 便 
BESUCHE SERE nM LA RP al fix D TAE IE A F 
Sos DE ECTCEIBDHEGE SURLPR E DUE zn P GRE LESE 
无 牙 颌 的 结构 特点 ,面部 软 硬 组 织 变化 及 对 功能 的 影响 :研究 改善 
全 口 义齿 效果 的 方法 :研究 和 利用 与 制作 全 口 义 齿 有 关 的 材料 。 

全 邻 面 接触 ”complete contact 
即 一 个 牙 的 全 部 邻 面 与 相 邻 牙 全 部 邻 面 的 接 郝 。 

$NUKTE BaN 
Hk a 5 AB S ES. 

全 色盲 achromatopsia 
只 有 明亮 感觉 而 党 齿 色 感觉 。 
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£HcBE TR complete arch subperiosteal implant 
全 牙 马 植 人 粘 骨 虞 下 的 骨 面 上 的 种 植 体 。 
额 弓 位 投 照 术 roenrgenography of zygomatic arch projection 
X EB RO EURO TLLA RR 
缺 陈 保 持 器 space maintainer 
保持 缺 孙 用 的 装置 。 
WFE edentulous space 
牙 缺 失 以 后 留 下 的 空隙 。 


Reitan 特殊 己 丝 技术 ”Reitan arch wire technique 
其 设计 是 主 弓 丝 上 每 牙 弯 一 水 平 曲 . 上 下 额 水 平 曲 的 垂直 方向 用 
樟 皮 图 牵引 ,用 于 矫治 开 骆 畸形 

RPA 卡 环 rest guiding plate Aker clasp, RPA clasp, Eliason 
clasp 
为 对 游离 端 缺 牙 可 摘 局 部 义齿 收复 时 的 一 种 支架 设计 ,包括 近 中 
TAH ADERARE FrEE. 

RPI 卡 环 rest guiding plate bar clasp, RPI clasp, Kratochvil 
clasp 
ARTA A T O A AR E E E I — A R EGH E RE 
BPH IF. 

AIF artificial tooth 
RXBIUEXHOImEIDBEEHCHE NM. HEERE AEE 
制 成 的 人 工 牙 。 

人 工 牙 列 artificial articulation 
大工 斗 排 列 而 成 的 牙 列 。 

AGES artificial crown 


指 以 金属 、 次 .树脂 等 仿 临 床 牙 冠 的 解剖 特征 制 成 的 修复 体 ,以 修 
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EFTER. 安装 或 粘 侣 在 天 然 牙根 或 基 柱 上 的 修复 物 。 

AŠA anificial stone 
又 陈 为 半 水 石膏 ESERSE AREK HR og erp ARK I8 
硫酸 钙 ,但 在 结晶 形式 上 略 有 不 同 。 人 将 石 结晶 粒 明 显 、 整 齐 , 比 
较 规则 LEE MESES ,不 规则 。 结 固 时 石膏 含水 量 比 人 造 石 
大 ,人 造 石 结 固 时 间 长 ,所 以 人 造 石 结 晶 比 石膏 致密 且 结 实 。 寿 度 
和 强度 都 比 石 背 大 得 多 ,临床 上 主要 用 于 复杂 的 牙 修 复 和 国定 修 
复 的 模型 。 

人 字形 由 gable bend 
用 于 打开 咬合 。 深 覆 牙 的 病例 ,内 收 前 牙 时 在 闭合 曲 的 位 置 上 尊 
制 此 曲 , 可 在 切 牙 后 退 时 压低 上 前 牙 并 有 助 于 榨 银 。 

y$ ligament 
uu AUG Sepe n EE PELE ER s ELHA 98 JL EE HOO HE UI PEE HERE UC 
骨 及 其 支持 的 关节 连接 起 来 . 

TUBE  intaligamentary injection 
将 局 麻药 注射 于 牙 周 韧带 内 .可 立即 获得 麻 醇 效果。 

韧带 位 ligamenta] position 
下 颁 从 牙 尖 交错 位 还 能 往 后 如 少许 ,过 到 下 颌 的 最 后 退位 置 ,主要 
是 倒 突 后 面 坎 组 织 的 组 次 性 和 关节 韧带 的 可 让 性 , 故 又 称 此 昼 为 
tu. 

ERER — pregnancy gingivitis 
由 于 妊娠 期 性 敌 京 水平 发 生 改 变 ,导致 原 有 慢性 卢 炎 加 重 的 一 种 
HORSE CTNOKPRCK h S eri SOR AE, 

RAF fused tooth 
由 两 个 正常 的 牙 胚 融合 而 成 的 ,可 以 表现 为 完全 融合 或 不 完全 柄 
合 ,融合 牙 的 牙 本 质 是 相通 的 , 才 见 于 下 人 额 乳 切 年 ,正常 牙 胚 也 可 
以 和 额外 牙 发 生 融合 。 

HIERE  cheilitis granulomatosa 
EAE KRE E BEEK o h IE A KE YE K HIE 3 E 
Z. ATRLRRTE EATE AE EAR H ENRE 
症 ,贴膜 下 层 可 网 肉芽 种 形成 。 


E 
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AFR granulating osteoteitis 
XD M FERE A EHER A A ER IO e R E R IRL E I E. 
并 高 大 量 的 炎症 性 肉芽 组 织 , 但 无 骨 怀 死 ,可 能 是 牙 槽 脓肿 或 根 尖 
内 芽 肿 发 展 的 结果 。 好 发 于 上 颌 侧切 牙 及 磨牙 区 ,侵犯 骨 松 质 ,能 
累及 2.3 个 或 更 多 的 牙齿 。X 线 片 显示 骨 柄 坏 范围 比 一 般 的 根 尖 
肉芽 肿 大 , 旦 不 规则 的 圆 形 , 镜 下 为 炎 性 肉芽 组 织 。 

肉芽 肿 性 牙 良 瘤 epulis granulomatosa 
指 牙 起 因 机 械 性 或 其 它 刺激 而 长 出 的 化 胀 性 肉芽 肿 EH R E 
于 牙 妇 的 炎症 性 增生 物 。 临 床上 肿 物 发 红 .柔软 .有 蒂 , 可 以 呈 分 
叶 状 ,可 有 渡 疡 , 镜 下 为 炎 性 肉芽 组 织 。 

乳酸 lactic acid 


BERKA Mn See oU ap s dU, 

乳酸 杆菌 ”lactobacillus 
杆 状 细菌 ,可 使 碳水 化 合 物 分 解 产生 乳酸 , 虽 不 是 致 病 微 生物 ,但 
SNRUX. 

ILLRAR papillary cystadenoma 
UBRO SEPTA LOCUS HORS ONERE RD PLE PE EO DER. RR 
物 为 回 形 或 结 节 形 无 痛 性 肿块 ,界限 清楚 ,中 等 硬度 ,局 部 有 厢 性 
感 , 肿 块 可 以 移动 ,肿瘤 由 粘液 细胞 和 立方 细胞 所 组 成 , 瘤 细 胞 排 
PREGE . 团 块 状 或 乳头 状 赛 性 结构 。 

ILAREN sialadenoma papilliferum 
肿 首 来 自 踪 腺 的 分 小 管 ,以 老年 男性 多 网 ,好 发 于 肚 部 及 类 粘膜 ， 
肿 物 稍 突 起 ,表面 呈 乳 头 状 , 多 无 由 床 症状 , 肿 物 表 面 被 禾 嫌 状 上 
皮 , 高 角 椒 平 ,有 多 个 乳头 状 突起 ,乳头 之 间 的 陷 帘 内容 大 量 不 全 
fie. 

AARE papillary hyperplasia 
常 由 于 不 良 收复 的 义 具 和 口腔 卫生 差 等 引起 。 最 常见 于 朋 部 ,为 
ERRE MEE 2 一 4mm) ARAARA. 

乳牙 残余 remnants of deciduous tooth 
又 叫 乳 牙 滞留 LAFE. 


乳 软 le 


乳牙 下 沉 submerged tooth 


由 于 牙 周 组 织 的 炎症 僵 合 ,造成 牙根 与 牙 模 骨 发 生 粘 连 ,导致 局 部 
牙齿 萌出 和 高 度 的 生长 受阻 ,其 牙 面 低 于 牙 平 而 , 称 为 闻 牙 下 沉 。 
LERRA premature shedding of deciduous tooth 
乳牙 未 到 葵 牙 时 期 而 早期 脱落 ,可 以 是 因 串 彰 病 及 其 引起 的 下 山 、 
根 尖 周 病 而 拔除 的 结果 。 也 可 能 是 某 些 全 身 性 疾病 所 致 
AFRE retained deciduous tooth 
指 乳 牙 不 能 按时 吸收 悦 落 而 滞留 于 口腔 之 中 。 个 别 乳 牙 滞 围 与 相 
应 的 继 发 恒 牙 缺额 或 阻 生 有 关 。 部 分 或 全 部 乳牙 灌 留 ,可 能 与 全 
身 性 疾病 或 家 族 性 炬 向 有 关 。 
HN soft palate 
ES 69 e 8B SICHER IR XE ER BO SE, 3 — Re si ALA A E, DR 
着 于 看 肚 后 缚 并 向 后 下 延伸 。 
坎 垢 指数 debris index 
用 以 表示 软 垢 的 程度 。 软 垢 指数 分 成 六 级 :0 一 无 软 拍 :1 一 牙 颈 部 
有 散在 菌 斑 ;2 二 牙 颈 部 有 和 薄 而 连续 呈 带 状 、 志 1mm IEEE 3 — 
垢 覆盖 面 不 超过 牙 颈 部 1/3; 4 一 软 垢 覆盖 面 介 于 1/3 5 1/2 之 
间 ,5 一 软 垢 更 盖 面 超过 牙 面 2/3。 
HAES synchodroses 
大 出 生 时 颅 面 由 45 抉 骨 组 成 ,各 骨 块 之 间 由 结缔 组 织 和 软骨 联 
结 , 这 些 频 骨 间 的 软骨 区 域 称 为 软骨 联合 。 
软 肯 内 成 骨 endochondral bone formation 
BARE RR R ,其 早期 间 叶 组 织 首先 变 成 元 骨 ,软骨 细胞 增生 ， 
间 质 岳 化 ,组 胞 变性 ,有 血管 的 成 骨 组 织 侵入 ,使 软骨 分 解 钙化 成 
Re 
款 册 生长 理论 cartilage directed growth theory 
认为 软骨 是 控制 颅 面 中 长 的 决定 因素 , 即 软骨 联合 ,鼻中隔 .下 把 
PARAE PU AREKREM. 
软组织 钼 根 点 nasion of soft tissue, Ns 
SB ME Ed 2 BGB S. 
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软组织 类 顶点 gnathion of soft tissue, Gns 
(DA n RE LIST So hR, 加 SmrPG' 及 CMe 延长 线 的 交 
点 。 

软组织 类 下 点 menton of soft tissue, Mes 
SABES CF 

RARA soft tissue facial angle 
软组织 面 平面 与 眶 耳 平面 的 后 下 交角 ,用 以 评价 站 部 软组织 的 突 
E. 

软组织 之 类 前 点 pogonion of soft tissue, Pg 
SS CURE REA. 


S 


Saethre Chotzen 综合 征 Saethre Chotzen's syndrome 
ABRDCRRERO D BLRBEPBHBIEC RE RERE RER. M 
RORSUS KCN ROLINERE , MEAP TEES ARE eh 8] B REAL 
ERL MERRE LERETE A ARE, EE REI» 
测 。 上 额 发 育 不 足 , 合 并 轻 度 并 指 畸 形 。 

SNA 人 角 SNA angle 
NUBE RCM IR GR - E Ur HERE OE BU OR PUR En ERN ERE BS 
前 后 向 位 置 关系 。 

SNB 角 SNP angle 
蝶 软 点 - 典 根 点 -下 齿 粮 座 点 连 线 的 交角 ,代表 下 僻 基 上 骨 对 颅 部 的 
前 后 向 位 置 关系 。 

SÉ Sline 
是 Steiner 所 倡导 的 一 条 通过 类 部 软组织 最 前 突 点 和 鼻 S 形 中 点 
的 连 线 。 用 以 评价 上 展位 置 。 

ERSE parotid duct fistula 
EX PRERR FOR M8 3E DL AE LL POS ERE E ERU EAE TEIE SUE 
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的 某 段 ; 则 称 为 腮腺 导管 娱 。 有 上 腮腺 导管 楼 可 位 于 另 肌 部 或 直 肌 部 ， 
有 时 导管 完全 断裂 , 则 沽 液 完全 流向 皮肤 表面 , 称 完全 冲 ; 有 时 导 
TREN ,但 无 断 沟 , 仍 有 部 分 诞 液 流 人 口 院 , 称 不 完全 痿 。 导 管 
瘦 流出 的 省 液 一 般 应 为 清亮 透明 ,如 合并 感染 时 流出 浑浊 的 液体 . 

RR pars superficialis glandulae barotidis 
腮腺 位 于 面神经 表面 的 部 分 。 

WER — parotidectomy 
映 腺 切除 术 系 将 腮腺 组 织 切 除 的 手术 ,可 分 为 腮腺 区 域 性 切除 术 、 
用 腺 滥 叶 切除 术 和 腮腺 金 切 术 三 种 基本 术 式 。 肋 上 腺 切除 术 主 要 用 
于 腮腺 区 肿瘤 . 亦 可 用 于 须 腺 炎症 。 对 于 有 惫 申 区 良性 肿瘤 和 炎症 ， 
原则 上 应 保留 面神经 。 

RAR pars profunda glandulae parotidis 
腮腺 位 于 面神经 以 下 的 部 分 。 

ARRESE parotid gland fistula 
EXER Ie Ho PS HE E o IR RU E Foe, ETRAS tti F e 
腺 区 的 皮肤 上 A — CARES FL o RT CD IP EC TE CEPR CI E 
食 时 增多 , 疗 筷 附近 皮肤 常 有 轻 度 炎 症 或 湿 痛 ,口腔 内 由 导管 流出 
的 诈 液 大 致 正常 。 

PERRO  parotitis 
由 病毒 如 流感 病毒 , 柯 萨 奇 病 毒 及 由 包括 金黄 色 葡 萄 球菌 .肺炎 妹 
兰 和 链球 菌 等 细菌 引起 的 腮腺 炎症 。 

^M SAGE branchial arch syndrome 
萝 用 来 找 述 发 生 在 面 颈 部 的 由 豚 胎 期 间 鳃 弓 分 化 的 各 种 组 织 所 发 
生 的 异常 ,常常 台 并 内 驻 和 骨骼 的 损害 。 

RE branchial cleft cyst 
HL IERR IE R RA LED TE, E LT 20 一 50 岁 REI te Fe 
18135 ,表面 光滑 ,可 以 呈 分 叶 状 ,质地 柔软 有 波动 感 , 可 因 上 呼吸 道 
感染 而 棱 然 增 大 ,同时 件 有 疼痛 。 囊 肿 穿 破 后 ,可 以 形成 继 发 性 鳃 
gH. 

AEAT celluloid crown 
— Ah PE AI I P E EA E RE 
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3"s 定律 ,三 年 定律 the rule of 3 years 
恒 牙 基体 形成 后 到 牙 胚 完全 钙化 , 需 近 3 年 时 间 , 钙 化 完成 后 到 下 
齿 开始 萌出 , 需 约 3 年 多 的 夺 间 ,牙齿 从 初 萌 到 牙根 完全 形成 , 需 
大 约 3 年 的 时 间 。 

EZEBE three arm clasp 
ES EUR aa AEEA EzE E S D 3 1 B0 4 个 
3f. 

三 脚 架 种 植 体 ipod implant 
种 植 体 的 尖端 星矢 状 , 允 用 于 义齿 基 桩 。 

三 头 错 aderer 
LEZER., AZt. MILA. EARTEN 
AERLE- MEA MEEA. 

三 用 喷枪 three ways syringe 
综合 治疗 台 上 的 气 , 水 、 轩 的 工具 喷枪 、 用 于 冲洗 .干燥 牙 面 等 。 

三 明治 技术 sandwich technique 
三 明治 技术 是 分 层 涂 布 材料 ,以 获得 修复 中 最 佳 复合 性 能 ,也 有 以 
此 技术 用 于 骨 的 增高 修复 . 

REREF mulberry molar 
第 一 便 磨 牙牙 尖 缩 府 , 验 面 直径 小 于 牙 颈 部 直径 , 炎 质 表面 呈 显 粒 
状 并 有 无 数 坑 寞 . 状 如 枝 莫 .是 先天 性 梅毒 的 特征 之 一 。 

& REIHE chromatic stimulus 
刺激 视觉 条 统 产 生 颜色 感知 的 光 通 量 。 

色觉 异常 chromatopsia 
对 颜色 不 敏感 ,包括 有 色弱 和 色盲 。 

色 品 图 chromaticity diagram 
CIE1931 色 品 图 上 所 有 真实 颜色 的 色 品 ,都 落 在 其 马蹄 形 轨 造 包 
围 的 区 域内 或 边界 线 上 。 

色 品 坐标 chromaticity coordinates 
一 个 单位 的 颜色 (C0) 的 色 品 ,只 决定 于 源 色 的 刺激 导 各 自在 RHG 
十 B 总 量 中 的 相对 比例 ,此 比值 叫 色 品 坐标 ,用 符号 rgb 表示 。 


Eri E geo 


SE color temperature 


在 所 考虑 光谱 区 内 , 当 光 谱 发 射 率 和 波长 有 关 的 光源 的 色 品 ,与 普 
并 克 辐 射 栖 发生 弗 射 的 色 品 相同 时 , 普 朗 克 辐 射 体 的 温度 称 为 该 
光源 色温 。 
W grind stone 
由 砂 石 制作 成 的 一 种 打磨 工具 。 
WEK sand paper disc 
在 圆 纸 片 上 粘 附着 不 同 直径 的 砂粒 ,主要 为 SOD,, 用 于 对 修复 体 
的 磨 平 EH. 
WRR sand paper strip 
在 纸 条 粘 附 有 主要 为 SiO。 FUN s HET TERR SEDES EG EH. 
M cribriform plate 
牙 措 骨 的 内 壁 ; 围 绕 牙 根 与 牙 周 割 带 相 邻近 ;是 一 层 多 筷 的 骨 板 ， 
牙 局 韧带 的 血管 .神经 通过 得 板 的 小 孔 与 骨 租 踪 相 通 。 
.IüiffES :ubspinale,A 
Wr WS EHE A E Z REESE S 。 
LEMA superior labial sulcus, Ss 
BTA5rESAIBEMS. 
LEARE superior sulcus depth 
Fh E Te FS SIEH FEKRR ERU IRE a E CE LIO RR 
X. 
LEERME basic upper lip thickness 
上 和 牙 槽 其 部 (A 点 下 约 3mm) B0 E TEC HE REL SE B P e ie Ip BU 
ÓHMESBBSEULEXLESXHKB. 
ERDA labrale superius, Ls. 
上 居 最 凸 点 。 
LEi upper lip line, high lip line 
患者 微笑 或 大 笑 时 ,在 上 验 堤 所 刻 划 出 上 短线 所 在 的 弧 线 . 
ES labrale superius 
LEBZS-SIPGEEERS. 
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LENHIER lateral tomogram of maxillae 
此 片 拍摄 方法 为 患者 俯卧 在 摄 彩 台 上 , 头 侧 转 ,被 检 倒 靠 台 面 , 关 
矢 状 面 与 台面 平行 , 听 鼻 线 与 台面 短 轴 平行 。 采 用 13, Som X 17, 
5em 胶片 ,将 暗合 放 人 活动 汕 线 右 中 , 短 轴 与 台面 中 线 重 到。 焦点 
胶片 距 为 109em,X 线 管 移动 角度 为 50"。XX 线 管 外 于 正常 衍 直 位 
时 ,中 心 线 对 听 三 线 中 点 。 常 用 的 晨 面 相当 于 被 检 侧 的 上 颌 殿 牙 
牙 列 层 ,该 层面 距 台 面 约 4~5cem。 此 片 可 最 示 磨 牙 列 条 状 断 面 上 
俩 .过 己 止 . 受 突 ,上颌 上 骨 及 磨牙 列 影像 。 常 用 于 检查 上 颌 骨 、. 上 颌 
EOREEAAETUEAT. 

LAREJ occlusal film of maxillae 
上 便 横 断 狂 片 用 于 观察 上 颌 骨 骨 质 及 上 颌 赛 底部 的 情况 . 拍摄 时 
患者 头 部 矢 状 面 与 地 面 垂直 , 听 鼻 连 线 与 地 面 平行 。 采 用 Gem X 
Sem BE Hr BOT de fb 与 头 的 矢 状 面 平行 ,长 灿 中 线 位 于 两 出 中 切 
忒 之 间 , 最 患 老 用 正中 狂 位 路 住 。 焦 点 胶片 距 为 40cm,X REE 
于 胶片 ,XX 线 中 心 线 由 铬 部 上 方 通过 两 眉 之 间 射 人 。 

RENEE posterior anterior tomogram of maxillae 
EUR BS CLER FT ER E IURI SHE Fd 3 I HS dn E88 
-EFE LMRZEFE RAZ MALZ. ÆW LOS 
是 上 颌 第 一 磨牙 层 和 姻 突 层 。 上 颌 第 一 磨牙 层 可 以 清楚 显示 上 全 
病变 与 上 毛 赛 . 舞 胜 的 正 位 关系 ;而 爱 突 层 则 能 清楚 显示 出 上 后 
ZATU RIMESGU UNE BI pERSmPSME. 8E 
时 患者 销 看 于 摄影 台 上 ， 头 正中 矢 状 面 对 准 台面 中 线 并 与 台 刹 中 
线 垂 直 , 使 前 额 与 和 部 车 向 台面 , 听 险 线 与 台面 垂直 ,以 粤 尖 对 向 
暗合 中 心 , 采 用 12. 5emX 17. 5em 胶片 ,使 障 僵 短 轴 与 台面 长 轴 柱 
EF. 焦点 胶片 距 为 100cm,X 线 管 移动 第 度 为 5 。 X AE MET 
正常 垂直 位 时 ,中 心 线 对 准 鼻 恤 基底 部 。 上 俩 后 前 体 层 域 根 据 临 
床 所 需 而 选择 ;上颌 第 一 磨牙 层 距 台 面 约 4 om; RE EET f A 
6. 57cm. 

LMES maxillary retrusion  maxillary retrognathia 
上 领 骨 在 前 后 水 平方 向 上 的 发 育 不 足 称 之 为 上 颌 后 缩 。 主 要 洗 现 
为 前 后 向 王 离 缩短 , 鼻 层 角 变 钝 ,上 层 部 扁平 . 短 缩 。 口 内 咬合 关 
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系 囊 现 为 安 氏 聘 类 错 狂 ,前 牙 才 旦 反 验 。 严重 的 病例 表现 为 整个 
ALERTE HER AR REE R A py 
“RER WE. 

LER mounting, mounting on articulator 
即将 己 为 面 弓 所 固定 的 上 颌 与 馈 突 的 关系 及 用 验 坦 取得 的 上 下 颌 
之 间 的 关系 。 转 移 至 获 架 上 各 相应 的 部 位 。 

LAWS maxillary tuberosity 
BrTGdÉA SX E8805 27 [LOU BUD REOS GR EUR ERU RR 

上 领结 节 成 形 术 maxillary tuberoplasty 
对 于 长 期 缺 牙 ,上 计 严 重 绪 缩 ,上 人 锯 结 节 可 消失 。 义 此 修复 前 应 手 
RERRE ,将 上 颌 结 节 后 方 粘 膜 及 肌肉 向 上 方 推移 ,形成 上 岳 结 
节 , 即 上 颌 结 节 成 形 本 。 此 术 式 的 目的 * 是 增加 上 僻 结 节 后 面 的 间 
BR LEURIT SCHRBM E 

LAAPE tuberosity injection 
上 牙 档 后 神经 钥 河 麻 棒 注射 局 麻药 涪 于 上 僻 结 节 , 以 麻醉 上 政权 
后 神经 ,因此 又 称 上 颌 绪 节 注射 法 。 一般 进 针 点 位 于 上 颌 第 二 磨 
Sp BOR AHER E URS CUN h EE em PE A Ze 1.5 一 
2ml. 

LEKSER anterior maxillary osteotomy 
在 上 后 骨 前 份 范围 内 将 上 颌 骨 截断 后 向 前 .向 后 .向 下 或 向 上 方 夭 
位 ,以 禾 正 上 颌 暴 前 份 暑 形 的 手术 方法 。 

LEHR maxillary prognathia 
I E ASmdsH LSROAONS COMUA. XXGXEHUN LMA NE 
直 向 发 育 过 度 或 上 颌 骨 的 第 后 向 发 育 过 度 。 前 者 主要 表现 为 面 中 
173 伸 长 ,各 下 点 显著 前 移 与 下 移 , EIS SS EN FAEERE 4mm， 
前 牙 星 深 种 答 。 后 者 主要 表现 为 上 颌 前 突 , 前 牙 呈 深 覆 盖 , 后 牙 呈 
安 氏 卫 类 错 验 ,自居 角 变 锐 ， 

ERR maxiliectomy, maxillary resection 
治疗 上 旋 肿 瘤 的 主要 手术 ,根据 累及 范围 作 部 分 ,次 全 ,全 上 额 上 明 
切除 ， 
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tt upper jaw member, upper bow 
TRHA IB HCT AIC EB, 

DITS MIA, LB UR superior prosthion, SPr 
.LufüscmBü PA. 

EQOA stomion superius, Stms 
EERZAS A. 

EHE epithelium attachment epithelial cuff 
是 牙 良 上 皮 附 著 于 牙齿 表面 的 部 分 ,于 齿 萌 出 时 ,一 部 分 口 膀 上 皮 
与 齐 外 在 炎 面 的 釉 小 皮 融 合 形成 结合 上 皮 , 与 牙齿 表面 形成 有 机 
的 连接 ,从 牙 起 沟 的 底部 开始 ,向 根 尖 方向 附着 于 釉质 及 牙 骨 质 表 
Vi EROS Efe APR E RC. 

tak epithelial pearl 
REFEREA. HELER. EI EJ ARETE LES FR 
珠 ,这 些 角质 珠 会 自动 萌出 并 虞 落 , 实 质 是 上 皮 残 余 所 形成 的 囊 腔 
中 的 角 化 物 ,根据 其 所 在 的 部 位 不 同 称 为 牙 板 事 驯 . 爱 波斯 坦 珠 和 
博思 小 结 。 

EIA incision superius 
牙科 的 标志 点 ;上颌 最 前 方 的 中 切 牙牙 冠 的 顶点 。 

上 升 attraction 
fi Simon 错 葵 分 类 法 的 命名 , 牙 纪 距离 面 横 平 面 太 近 , 即 牙 弓 太 高 
X GERE. 

TUNES AB plane angle 
AB 38 XC RE (CER 55 BUE E] 80 22 A b Ha Pose EF P EA I] RO 8 
EBREXEXX. 

IT7RENGSY maxilomandibular dysplasis 
上 下 颅骨 发 育 异 常 , 是 一 种 独立 存在 的 生长 发 育 异 常 ,但 也 可 能 是 
某 些 先天 性 恋 传 性 发 育 异 常 疾病 的 部 分 病变 在 口腔 颌 面部 的 表 
A. 上 下 颂 此 发 育 异 常 往往 存在 僻 此 与 频 骨 ,以 及 上 下 颌 骨 之 记 
三 维 空间 关系 的 异常 ,其 情况 不 一 ,类 型 各 异 , 临 床上 一 般 分 为 以 
下 几 种 情况 ;中 颌 骨 发 育 过 度 畸 形 ;@ 狠 骨 发 育 不 足 随 形 ;名 复合 
性 牙 扬 面 畸 形 ;多 不 对 称 福 于 额 畸 形 (AE Eb PERO. 
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ETAŽE  maxillemandibular relationship 


上 下 颌 关 系 被 用 来 描述 上 下 颌 骨 之 同 的 相对 位 置 关 系 , 通 常 分 三 
BEC LB OR I) AER LER I] SER d s f XR 
ETAR  maxillemandibular registration 
采用 各 种 方式 记录 上 下 岳之 同 关 系 ， 
EHE point A 
LEFRERE RE. 
土 牙 糖 中 点 prosthion 
位 于 上 颌 牙 权 寞 上 的 一 点 , 即 上 颌 骨 中 线 最 前 的 凸 起 ,用 作 测 氛 标 
志 , 以 测量 面 上 部 的 高 度 和 决定 颌 指 数 。 
上 中 切 牙 点 upper incisor, UI 
上 中 切 牙 切 缘 之 最 前 点 。 
fü firing 
HBEWIEIDRRAEIES. 
IP  oligodontia 
部 分 牙齿 先天 缺失 。 
PS lingual plate 
ELA — P IXGEH GR mdr NEP ROT E E A 
Xp FRU BRETT S Tn n d T. AA TENAR, 
RREZE. ETLOHFEOSNHUE. 
EMRE lingual splint 
uc RES M. 
BWER lingual clasp 
位 于 基 牙 舌 侧 的 卡 环 。 
FEAA lingual button 
P EA E o E EE SE K 09 2b £c 5 5 e E A s DEDE e E E Ah 
结 在 牙齿 舌 侧 的 炸 质 表面 ,用 来 钩 挂 橡 皮 图 ,可 使 牙 近 远 中 移动 、 
旋转 移动 。 
EMAK lingual inclination 
牙 洗 由 垂直 方向 向 舌 侧 频 斜 。 
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舌 岗 村 tingual flange 
沿 磨牙 后 垫 转向 内 下 方 进入 舌 情 后 部 四 陷 区 域 。 
EMRE lingual flange area 
ESTEEN XGA WHEE A aR A ATE AAT E e D tS 
ERRATE TAARN AENEAN ELEN ETRE 
口 义齿 固 位 的 重要 部 位 ,此 区 基 托 应 有 足够 的 伸展 。 
ERAH lingua rest 
位 于 基 牙 舌 侧 的 支 托 。 
BEIDE lingual rest seat 
XCAEpU EHE O5 M. 
ERER glossoplasty 
再 造 笛 ,以 景 大 限度 恢复 天 的 功能 . 
ij tongue crib 
用 于 酸 除 不 良 舌 可 惯 的 一 种 矫治 器 ,用 钢丝 制作 ,使 患 儿 在 说 话 或 
Ems TIE. 
HENRY" amyloidosis of tongue 
Ab FE DERBI HUE VER" EEA R EAn hm Tm d 
各 种 病变 和 症状 。 
FER lingual crossbite 
J8 EGUBOT E IUECT AST EET BE ML 
舌 杆 lingual bar 
Br E BEL f Rh E EHE i P FA DU AR S RUD MIR 
WEZE 2mm RE 5mm 32 2E BUE 85 7E BARCA 34mm, 
舌根 前 部 ”Prebase 
位 于 舌根 前 面 的 舌 缘 部 分 。 
A5 lingual arch 
ERr- HADS AECTIRGTEIEWGESENTUÓM 
ERM ,用 于 扩大 牙 弓 。 
mos] lingual arch appliance 
由 带 环 . 舌 弓 及 辅助 弹 答 三 部 分 组 成 的 矫治 器 。 带 环 多 粘 结 在 支 
HEFL AIAH 0. 9 一 1.0mtm MER BRA t dl ROS RT ME 
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S30E ES SERA, 
ARARLAR  suprahyoid neck dissection 

HALAD E ROK E A E RB, AU F R ES [-L I EE t e 
除 。 
TES lingual occlusion, linguocclusion 

BOR ARCET S PIEMEEESSM. 
EP lingual thyroid 

一 种 少见 的 发 育 异 常 ,在 舌 的 后 上 表面 可 见 到 甲状 腺 组 织 。 
=m lingnal surface 

牙 此 邻近 天 的 一 面 。 
HX cingulum 

y ECRIRE HUS a Dr T EUTE RUSSE RU GRO 1/3 处 。 
TEZ lingual protubrance 

下 颌 骨 内 侧 的 骨 突 。 
idt cingulum rest 

置 于 舌 面 隆 突 上 的 车 支 托 。 
XH lingual button, lingual cleat 

IER IP E T HEUS KE LR Pies HEC EE RES]. 
AURE  glossectomy 

根据 病变 作 舌 全 部 ,或 部 分 切除 。 
AAA lingual papilitis 

包括 菌 状 乳头 类、 叶 状 乳 头 炎 和 轮廓 乳头 严 。 
TUÉ coated tongue 

舌 背 上 被 覆 的 据 色 或 带 芮 黄色 苦 状 物 , 由 于 丝 状 乳头 过 上 度 角 化 ， 
以 致 末梢 形成 仙人 北 突起 ,之 间 的 空隙 填塞 有 脱落 角 化 上 皮 ,唾液 、 
AA ,食物 碎 展 及 兆 出 的 白细胞 ,许多 疾病 如 胃 肠 系统 疾病 等 ,可 
引起 丝 状 脐 头 急 化 过 度 而 形成 厚 营 。 
AH glosodynia, glossalgia 

又 叫 闫 灼 痛 , 临 来 检查 未 见 器 质 性 病变 , 惠 者 自觉 疼痛 及 感觉 异常 
其 为 明显 ,许多 局 部 和 全 身 性 原因 能 引起 舌 痛 ， 
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BH lingual frenum 
TCR Do 558 F DOCERE ER E P AROE HR RRE IRA KR 
BEGBÜSTURTE. AARI R E E S NET E E RA A G 
言语 障碍 , 需 行 手术 治疗 。 

ERES  ankyloglossia 
舌 系 带 过 短 或 附 善 点 前 移 , 有 时 类 香 肌 过 短 ,二 者 可 同时 或 单独 
存在 ,能 导致 再 活动 受 限 , 称 舌 固定 。 此 情况 可 使 某 些 语音 .特别 
是 舌 路 音 或 卷 舌 音 发 音 障 碍 。 无 牙 癸 患者 由 于 和 震 系 带 或 颊 兰 肌 的 
附 丽 接近 牙 槽 峡 顶 , 常 妨碍 义齿 的 就 位 和 固 位 。 

舌 系 带 切 开 术 ankylotomy 
对 于 香 系 带 过 短 ,影响 舌 正 常 运动 或 因 牙 模 财 次 缩 , 系 带 附 丽 接近 
于 牙 槽 婴 而 影响 义 省 的 男 位 者 进行 修 束 .切除 系 带 ,使 兰 正 常 自由 
前 伸 , 并 不 影响 义齿 收复 的 手术 方法 。 

瑞 下 间隙 “sublingial space 
GN ELEC BE SS TF PCS A RULES [81 05 286 E IT FR 

天 下 静脉 曲张 sublingual varices 
静脉 曲张 常 是 老年 性 变化 ,多 见于 50 岁 以 上 的 老年 人 。 特征 为 香 
卓 疗 紫 , 舌 腹 部 有 青紫 色 扩 张弛 曲 的 前 脉 。 在 知 腹 部 的 边缘 出 现 
高 起 的 或 成 昌 状 的 扩张 静 驮 IE ESL CR BERE RR E TN 
张 的 部 位 He SE DS E UR PERLE d e BUR HER BU B E 

ATHA hypoglossal canal,canalis hypoglossi 
TEDCTUELRURUIEAHNE LE T E R E Sh CÓ A X h et. 

APAR sublingual gland cyst 
系 因 舌 下 逐 导 管 炎 定 HEE Lf (o ok JC fb ERR HUGE AEPE REIS 2) 
Bt PE TEE E RS D ARE RLILIKP RC. NO T ELIO C M 
粘膜 与 口 底 贡 肉 之 间 EKAR XAKER EHEDORRAR 
"ELE Dai rr ERE de d CUR OUS IRE ERE s sy ROI RT di rf 
Wiki d cR HL 

WORSE sublingual fold 
*OPRDPERBET E RR PEL GU — RERE ERE 
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舌 向 错位 linguoversion lingual version 
牙齿 错位 在 牙 弓 肉 正常 位 置 的 舌 侧 。 

香 向 阻 生 linguoangnlar impaction 
因明 生肖 的 牙 蝎 方 向 指向 天 出 而 存在 阻力 ,不 能 萌出 至 正常 位 置 ， 
YS 8 TRUE 

ES glossopyrosis,burbing tongue 
见 舌 痛 . 

合格 伦 综合 征  Sjogrens syndrome 
干燥 性 角膜 结膜 炎 . 口 干 和 结缔 组 织 病 ( 主 要 是 类 风湿 性 关节 炎 ， 
也 有 一 些 是 红斑 狼 冶 , 结 节 性 多 动脉 炎 BER Ae SURE EO GE 
被 称 为 舍 格 伦 综合 征 。 舍 格 伦 综 合 征 包括 两 种 :一 种 称 原 发 性 舍 
格 伦 综 人 台 征 ,又 称 干燥 综合 征 ; 另 一 种 为 继 发 性 舍 格 伦 综 人 台 征 ,网 
FOF.RF. 

tEORE# community dentistry 
KRA ARORERRE ,影响 人 群 口 讼 健康 的 因素 ,特别 是 社会 因 
素 , 以 及 改善 人 群 健康 的 社会 卫生 措施 的 科学 ， 从 一 定 意 义 上 , 亡 
具有 宏观 的 , 综 人 台 研 究 的 性 质 ,为 保障 与 提高 群体 的 口腔 健康 水 
平 ,提供 决策 的 理论 和 依据 ， 

BUE deep overjet 
ERF DT NUTBUUKOPIS Bp EEG] 3mm EROS TERR. 

REJ deep overbite 
AnJR. LB PE T AT E EPA) BIINDTUBIEIIE 1/3 者 , 称 为 深 
Bu. 

审美 平面 esthetic plane 
为 Ricketts 所 倡导 ,由 通过 鼻尖 及 频 部 最 突 点 的 切 组 构成 。 用 以 
FE FARE. 

生理 支 托 位 置 “physiologic rest position 
TASCHE D EHE ECT c rp e Re Fan SER ,可 放 在 上 颌 晴 牙 


rui PSEESCPO sb. SI BUS ER LIB DARE GSP XR KE HE 
牙 的 切 缘 上 ( 切 支 托 ) 。 
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生理 牧 physiologic occlusion 
一 个 人 的 咬合 并 未 引起 咬合 病 的 症状 和 征象 , 且 功 能 正常 , 即 属 生 
Ai. 可 有 咬合 异常 因素 * 担 已 为 个 体 所 适应 , 亦 即 此 种 咬合 异常 
在 其 生理 适应 范围 内 。 
THEOCR gypsum 
主要 成 分 为 无 然 二 水 石膏 ,在 不 同 温度 下 加 热处理 ,可 得 到 性 质 各 
异 的 产物 。 
生物 功能 矫形 外 科学 biofunctional orthopedics 
涉及 骨骼 .关节 及 有 关 组 织 功能 的 保全 和 恢复 。 
生物 力学 ”biomechanics 
生物 力学 是 一 门 由 生 牺 学 .医学 .工程 力学 和 数学 物理 学 相 结 全 的 
前 沿 科 学 ,其 内 容 包括 运用 力学 的 基本 理论 和 分 析 ,计算 .实验 等 
方法 ,研究 生命 现象 和 力学 机 制 ,揭示 生命 运动 的 力学 规律 ,研究 
人 体 的 为 学 行为 与 生物 学 相应 的 关系 ,为 疾病 防治 等 提供 新 的 理 
ie .方法 和 设备 , 即 是 一 门 研究 生物 体 的 力学 问题 的 科学 。 
生物 立体 测量 术 。 biostermettic 
是 近代 生物 医学 领域 中 的 先进 测量 手段 。 根 据 解析 几 条 的 原理 ， 
对 生物 体 的 形态 进行 宇 维 空 间 及 时 间 的 测量 分 析 。 包 括 立体 摄影 
测量 术 .X 线 立体 摄影 测量 术 、 全 息 报 影 测量 术 、 莫 尔 云 纹 法 .CT 
三 维 影像 术 , 光 隐 投影 和 立体 显 微 技 术 . 磁 共 振 成 像 术 等 。 
生物 龄 ”biological age 
是 根据 访 童 生长 发 育 的 状况 ,来 判断 其 生长 状态 的 一 个 指标 。 
生物 陶 次 学 ,生物 陶 次 ”bioceramics 
应 用 于 医学 临床 药 以 氧化 物 、 握 化 物 .碳化 物 等 为 原料 制 成 的 无 机 
HAH RRA HRR. OREA LESE II E EGET 2 
SEU E HERR MEADE RETS. RAINHAS F 
科 石 瘟 . 政 科 水 门 洒 、 包 埋 材料 .部 分 切削 研磨 材料 等 。 研 究 生 物 
获 窜 的 材料 内 部 结构 ,性 能 及 其 应 用 的 学 科 , 称 为 生物 陶瓷 学。 
生物 调节 器 ”bionator 
是 一 种 调节 舌 和 位置. 促进 丑 闭 台 , 放 善政 弓形 态 和 牙 弓 关系 以 确定 
PER RAA D RERETE 08 
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生物 整合 biointegration 
见 骨 整合 。 

生长 ”growth 
是 指 活体 数量 上 的 正常 变化 , 即 人 体 解 剖 形 态 体 积 的 增 太 ,是 巾 干 
细胞 分 裂 数目 增加 、 细 胞 间 质 增长 的 结果 。 

生长 变异 growth variability 
每 一 个 性 在 生长 发 育 过 程 中 ,都 可 能 产生 一 定 程度 的 变异 , 称 为 生 
长 变异 。 

生长 的 功能 基质 理论 functional matrix theory of growth 
XEURCS FOLBUR FUROR E ORA PER ELRE O9 JE RRCBEEHE IS SUR. 
UGEEGR. AEA EKER Ih E EOD ILE DET ERG 
软组织 调节 。 软 组 织 生长 ,引发 骨 和 软骨 的 反应 性 生长 。 

生长 改建 growth remodeling 
骨 的 改建 ,是 骨 皮 质 的 一 但 增生 沉积 新 肯 , 另 一 制 发 生 骨 吸收 ,使 
骨 麻 一 定 方 向 移动 . 改 形 , 当 增 生 的 量 大 于 吸收 , 则 崩 长 大 。 这 一 
过 程 称 为 生长 改建 。 

生长 区 growth sites 
在 骨 的 生长 过 程 中 ,其 沉积 和 吸收 活动 ,并 不 都 是 按 同 一 速度 进 
行 , 有 些 区 绒 生 长 较 快 .生长 活动 更 活路 ,这 些 区 域 称 为 生长 区 。 

生长 型 pottern of growth 
生长 型 是 反映 身体 各 部 分 在 生长 发 育 过 程 中 的 空间 比例 关系 变 
ib. 正常 生长 型 的 另 一 表现 ,为 身体 所 有 组 织 器 官 系统 的 生长 达 
度 不 一 致 ,生长 型 具有 预测 性 。 

生 关 移动 growth movement 
陆 面 骨骼 的 生长 ,要 经 过 两 种 基本 的 生长 移动 , 即 游 移 和 消 裕 位 ， 
称 为 生长 移动 。 

生长 中 心 growth center 
一 些 生 长 区 爱 遗 传 控制 .独立 进行 生长 ,这些 区 域 称 为 生长 中 心 。 

失 蜡 铸造 技术 "lost wax! casting technique 
一 种 铸造 技术 ,其 中 用 塑料 或 嫩 做 成 的 模型 管 于 包 埋 材料 中 .凝固 
后 加 热 将 虹 等 去 除 以 形成 铸模 腔 , 再 称 熔 化 的 金属 注 人 其 中 完成 


(ael 失 施 石 食 矢 始 试 视 嗜 


HE. 

"W aphonia 
由 多 种 因素 引起 的 不 能 发 声 。 

失 用 的 ,精神 性 运动 不 能 。 apraxia 
REAR i8 a st oj 0r Th fe Ye iL DS BEERA IS RU ME. 

WEEE Schreger band, Schreger line 
用 落 射 光 观 察 牙齿 纵 磨 片 时 ,可 以 见 到 宽度 不 等 的 明暗 相间 带 、 分 
布 在 釉质 订 宕 的 内 4/5 处 .改变 人 射 沧 角 度 , 可 和 便 明 暗 带 发 生变 
化 ,这 些 有 明暗 带 称 为 施 雷 税 线 ，。 

石棉 带 asbestos ribbon 
放置 于 钛 轴 的 内 壁 . 使 包 埋 材料 不 受 金属 图 的 跟 制 ,而 获得 均匀 的 
HERK. 

AWE food impaction 
RF BS&IEE, 

和 天 状 屠 开 零 骨 术 sagittal split osteotomy 
沿 下 颌 骨 升 支 内 外 肯 皮 质问 辟 开 ,前 后 分 别 惟 骨 后 推 术 。 

ZM sagittal axis 
ERREP E B0 A. 

HWER primordial cyst 
BCOETGERESURCE VO ROBES EL SP IECIT HOD Sr Hf ote de gk 
MRHAR ENSEM EE RATS KE OEIL UE LER 
XCPERBUEM. 

TRUE tryin 
将 制备 好 的 修复 体 戴 人 基 牙 上 试 全 ,或 将 已 排 好 人 工 牙 的 义 此 蜡 
型 戴 人 吊 者 口内 ,进行 粹 查 校对 ， 

视觉 photopic vision 
当 人 观 罕 物 体 时 .物体 发 出 的 光 通 过 角膜 进入 大 限 , 从 而 产生 物体 
太 小 ,形状 . 亮 暗 和 颜色 的 视 感 觉 。 

WERA oncocytic adenoma 
又 称 叭 酸性 腺 痛 , 是 泪腺 中 少见 的 一 种 良 狂 肿瘤 。 此 病 生 长 缓 袜 ， 
无 靖 , 临 床 表 现 与 多 形 性 腺 瘤 类 朴 。 镜 下 观察 瘤 细胞 胞 闽 中 充 靖 


手 受 术 束 树 竖 栓 双 082 > 


哮 酸 性 颗粒 。 
手机 hand piece 
用 于 磨 切 政 俩 或 收复 体 的 手 用 杭 头 。 根 据 形状 不 间 , 分 为 直 竹 栅 
Toss ge UL AR SS E PES I] ,又 可 分 为 快速 手机 和 慢 速 手机 - 
手持 器 械 hand instrument 
为 手持 的 根 管 嚣 械 。 每 个 器 械 订 分 为 把 \ 柄 及 习 三 部 分 .把 的 表 
面 有 绞 沟 ,便于 手指 担 紧 不 滑动 。 柄 和 和 刃 部 是 一 根 金 属 毕 ,其 尖端 
部 分 经 加 工 制 成 刃 部 ,便于 切割 - 
受阻 桥 interrupted bridge, broken-stress bridge 
LL RE FAN LEID IIcEigRd ILI EAE M 
术 前 模型 preoperative cast 
手术 前 用 于 分 析 和 研究 的 模型 。 
RRA bundle bone 
画 有 牙 樟 骨 靠 近 政 岂 向 带 的 表面 , 含 穿 通 纤维 的 骨 板 , 称 为 束 状 
上 骨 ，, 骨 板 的 排列 方向 与 牙 权 骨肉 壁 平行 ,而 与 穿 通 纤维 垂直 。 
HRR resin bonded splint 
LX LEMSMCCT I PACGDI I DPA DX M4 x3 
板 。 
ENM uprighting spring 
BUrGBCPISE X CPR.BEDLE fi 3 8). eh H9 ERE CE HER 
Bí. 
柱 道 keyway 
灶 密 附着 体 的 栓 体 部 分 可 以 质 于 其 中 的 模 。 
#57 pin 
在 Begg 矫治 技术 中 用 于 将 弓 丝 针 位 于 托 粮 海内 的 一 种 装置 ,即将 
栓 钉 插 人 托 槽 的 柱 道 中 而 起 固定 作用 。 
NRF two arm clasp 
RP HR AR M MI Fr EROR RAI IS SEL SIR EL Js D FEET EO UM 
RGRFUS SEE [6T SEHR BRIT BREITE FEMPCR IZ 
TGEN EM SERRE I AEDLIL TE ,是 无 弹性 的 坚硬 部 分 。 


- 163 - x 


XUNCGETE bilateral equilibration 
可 分 正中 平衡 Br pop NC E. 

双 侧 游离 端 可 摘 局 部 义齿 bilateral distal extension removable 
partial denture 
义齿 两 侧 远 中 均 无 天 然 牙齿 。 

UAE double lip 
辱 腺 过 度 发育 . 刚 形成 双 唇 或 巨 后, 又 称 重 辱 , 

级 端 固定 桥 rigid fixed bridge 
固定 桥 的 两 端 都 育 固 垃 体 , 且 国 位 体 与 桥 体 之 间 为 固定 连接 ,借助 
固 位 体 固定 在 莽 牙 上 。 

NZ cetlin double arch wire 
为 了 控制 切 牙 的 力 点 及 稳定 后 部 支 抗 ,Cetlin tit Y — HOS 6. 
即 在 切 牙 区 用 G. 46mm x 0, 64mm 的 不 锈 负 方 丝 散 成 阶梯 形 吕 开 
侧切 牙 , 仅 固定 于 中 切 牙 上 ,并 在 局 部 丝 两 端 约 在 娠 切 牙 远 中 位 置 
形成 小 轿 , 此 为 前 牙 区 的 节 段 弓 。 同 时 用 另 一 根 d. 46mm 的 整体 
PARNE ;形成 过 度 诸 曲 的 弧 形 放 人 类 面 管内 E 
粘膜 转折 部 ,然后 将 该 丝 压 下 ,与 节 段 弓 的 小 团结 扎 , 由 于 节 段 忆 
的 小 图 位 于 上 颌 中 切 牙 阻 广 中心 后 方 ,将 会 产生 一 定 的 负 转 矩 . 故 
在 太 人 切 牙 的 同时 ,对 矫正 悄 向 倾斜 的 中 切 牙 有 一 定 的 转 矩 效果 。 

DARRAR bimaxillary osteotomy 
ES EF ERCRE LINE HU RIDE MARANT LTRERE REMF 
ROS UHCRGR . 

XOREISR  bimaxillacy protrusion 
Jud dede dü LORSRE EARRA ,其 临床 特点 为 上 .下 
LLELI i2 BEEN ILLIUILETEUUEEE! 
牙 此 排列 整齐 。 

双 颜 式 功 能 轿 治 器 activator monobloc 
矫治 器 由 十 下 颌 基 托 连 成 一 体 而 成 ,没有 因 位 卡 环 , 上 颌 尖 牙 之 间 
附 有 一 双 曲 层 弓 , 荐 由 单一 体 发 展 而 来 的 肌 沿 动 器 。 它 通过 改变 
TARE ,使 与 需 面 上颌 保持 较为 正常 的 关系 ,为 牙 . 颌 ,四 , 面 发 
育 提 供 较 好 的 神经 . 岂 容 环境 。 适 用 于 矫治 宏 氏 了 类 1 分 类 .2 分 
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2E X0 TE 2E S88 ORFE RATER I K i E 
突 的 病例 。 

WM two phase treatment 
将 矫形 治疗 分 为 两 个 阶 女 进行 ,早期 以 解决 骨骼 问题 为 主要 目标 
二 期 拨 正 解决 牙 肯 替 热 完成 后 的 匀 卯 问题 。 

NF germinated tooth 
指 发 育 期 同一 个 牙 古 分 型 为 二 , 形 碟 2 个 形状 相似 的 牙齿 。 此 二 
牙 相互 珊 侣 , 牙 木 质 通 连 ,为 二 个 牙 冠 长 在 一 个 牙根 上 ,有 一 个 共 
也 的 牙根 及 根 管 , 乳 牙 列 和 便 牙 列 尼 可 发 生 双生 牙 。 

RASE twin wire appliance, Jonson appliance 
为 了 增加 己 丝 的 强度 而 保留 其 良好 的 弹性 ,用 两 根 很 细 的 不 锈 钢 
丝 (0,01mm) ,提供 优良 的 弹 竹 和 排 齐 牙齿 时 足够 的 牙齿 移动 范 
围 , 同 时 又 具有 一 根 马 丝 无 法 达到 的 足够 的 强度 ,这 种 昨 治 器 叫做 
RAJEH. 

XUCHE twin bracket 
DURSSHIE GET E UE HOURS ESURUITEISMETE, 

NRH E double blade implant 
带 有 双 叶 片 状 的 种 植 体 ， 

RAFI double dentition 
在 天 然 牙 的 唇 侧 、 类 侧 或 舌 侧 加 假牙 列 , 并 与 收复 体 相连 。 

本 胶 昼 印 模 材料 hydrocolloid impression material 
是 一 种 弹性 不 可 道 的 印 模 材 料 BEA rA HERO IR OK EE Gh IR 
TUB GS .甘油 ,水 等 。 

XGREdR horizontal overlap 
JR EBCTIRDT BUPECRGOGEN. 

ZOEYPHB X horizontal osteotomy 
TS 3E f SLT B He i 4p RE n IO e EL LARR TARN 
TGREGHECROBRGOREUREOR. BEAGA Le Fort 1 型 截 骨 术 、 上 
癸 骨 前 徒 术 及 根 尖 下 截 骨 术 等 。 

水 平 曲 horizontal loop 


又 称 工 形 曲 或 加 形 曲 ,横行 曲 , 可 用 来 压低 升 高 及 招 正 牙齿 ,单个 
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水 平 申 常 与 其 他 加 旋 单位 组 合 应 用 ,对 拥挤 错位 的 牙齿 进行 矫治 ， 
并 可 作为 颌 间 牵 引 的 拉力 钩 来 使 用 。 

水 平生 长 型 horizontal growth pattern 
下 僻 的 生长 向 闭合 方向 旋转 ,其 替 便 点 明显 向 上 称 位 .上 额 和 上 下 
征 档 突 的 垂直 生长 ,小 于 关节 窜 和 个 罕 的 生长 。 儿 表现 为 短 面 型 ， 
BEBHBE. 

KFARA boyonet bends 
ATRI TE VA E E e F BU Hx dn. 

水 平 阻 生 ” horizontal impaction 
因 阻 生 齿 的 长 轴 与 第 二 磨牙 长 轴 垂 直 而 存在 阻力 ,不 能 戎 出 至 正 
常 位 置 , 称 为 水 平 阻 生 。 

顺序 拔牙 serial extraction 
是 在 正 畸 专 科 医 生 的 指导 下 .顺序 而 又 适时 地 氢 队 阻碍 恒 菩 蛛 利 
蓝 出 的 乳牙 ,以 排 齐 杉 罚 的 馈 牙 ,必要 时 最 后 拔除 第 一 双 尖 牙 。 此 
种 在 混合 菩 列 早期 开始 ,有 计划 有 步骤 的 定期 性 拔牙 LOIR UR dE 
T. 

REGENS curve of Spee 
ERN Hio P SCRE GET EHR EFRRAT IHAL ARF 
区 开始 逐渐 向 远 中 分 别 施 压 ,以 形成 弧 形 计 曲 ,用 于 最 后 的 美学 弓 
设计 以 及 打开 咬合 

ACAR curve of Spee 
[EX LEBER SM A3 EI PE ENOEEH REESE DS 
5E B GL 58 -EFE LAS ERE S RATAR ,三 磨 
ROS gi — RU B di ex 

$35 laceration 
伤口 为 不 整齐 的 边缘 ,而 不 是 整齐 的 切割 。 

SOME avulsion fracture 
为 强大 机 被 力量 ,将 组 织 据 裂 或 据 脱 造成 的 骨折 。 

PEE dead tract 
FAREA SELLE ERES uL ITSUE IT Edd 
ARRETE AERE DEALAS. PARENTA 
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察 , 这 部 分 牙 本 质 星 黑色 , 称 为 死 区 。 

四 过 形 分 析 法 goadrilateral analysis 
由 Di Paolo 提出 的 一 种 头 影 测 量 分 析 法 ， 主 要 以 朋 平 面 . 下 颌 平 
面 以 及 前 ,后 下 面 高 所 构成 的 下 面部 四边 形 作 为 分 析 基 础 , 故 称 为 
四 边 形 分 析 法 。 

由 分 之 三 冠 threequarter crown 
NEGLI RE S Teu SCELERE I s EE E GE 

ERG tetracycline pigmentation teeth 
牙齿 发 育 矿 化 时 期 ,服用 四 环 素 类 药物 ,可 以 被 结合 到 牙 组 织 内 
而 使 牙 着 色 , 初 呈 黄 色 ,在 阳光 照射 下 则 呈现 明亮 的 黄色 茨 光 , 并 
乏 新 由 黄色 变 成 棕 祸 色 或 深 灰 色 。 四 环 豪 对 于 牙齿 的 影响 主要 是 
着 色 , 有 时 也 合并 册 质 发 育 不 全 - 

HAR quad helix 
用 于 扩大 牙 弓 的 一 种 装置 。 上 额 磨牙 的 和 天山 焊 扁 管 ,以 利 固定 弓 
i£, 用 直径 1. 0mm 的 不 锈 锅 丝 弯 成 有 好 个 环 图 的 扩 马 弓 丝 ,固定 
僻 弓 丝 双 折 后 插 人 扁 管 , 弓 丝 两 侧 的 游离 端 完成 与 前 磨牙 一 致 并 
靠 景 , 肚 侧 扩 马 弓 兹 高 开 软 组 织 3mm 为 宜 。 

ARRARIR servosystem hypothesis 
认为 生长 激素 对 麻 发 性 软骨 是 "命令 * 式 控制 ,不 曼 任何 局 部 反馈 
链 的 影响 ;而 对 继 发 性 软骨 不 仅 是 直接 作用 .还 有 到 伍 影 响 。 才 突 
的 生长 方向 和 生长 量 是 对 上 颌 长 度 的 数量 反应 ,只 要 生长 改变 不 
超过 一 定 限 度 , 上 下 牙 弓 的 矢 状 关系 就 不 会 发 生 明 显 的 改变 。 

轮 弛 性 组 织 flabby tissue 
长 期 戴 用 总 义齿 的 患者 ,由 于 义齿 不 合适 未 及 时 修复 ,咬合 力量 
重 , 致 使 该 区 粘膜 和 粘膜 下 层 .脂肪 RE RR .肌肉 附着 等 组 织 显 
得 松软 ,并 增生 肥厚 , 称 松弛 性 组 织 。 

松 牙 圈定 术 fixation of loosened tooth 
将 轮 动 牙齿 连 接 并 固定 在 稳定 的 邻 牙 上 ,形成 一 个 新 的 咀 肛 单位 ， 
称 为 松 牙 固定 术 , 叉 称 牙 周 夹板 疗法 。 

MEHM plastic bracket 
EREA — Fh TE HE 3 D. PF. h o BR DOOR ERE R t 8] 
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Hk. CERE ROS AMER ELLOS ERE ,体积 镑 大 , 易 变 色 
和 染色 。 

MEEF plastic deformation 
当 材 料 受 到 的 应 力作 用 达到 一 定 基 时 8568 D — ede A E HE. 
当 应 力 取消 时 ,不 会 再 恢复 到 材料 本 鼎 的 原始 状态 ,这 种 材料 形态 
上 的 永久 性 改变 . 称 为 塑性 形变 。 

Wih acid etching 
TERRE OSEE RCRCE h S T CT ARAE DUE RE PORE 
Fe 3E BOR E i DR PE He CR FR RT E UL EP FRU . 

酸 协 固定 局 部 义 齿 acid etched fixed partial denture 
VR ERR NE E REIS FO EROR LEER. 

Eth acid etched bridge 
ER HH Be IURE SERT DE NR. 

酸 他 粘 结 夹板 “acid etched bonded splint 
是 将 松动 的 牙 面 与 健康 邻 开 的 牙 冠 邻 .正面 炎 质 表面 酸 蚀 处 理 . 用 
复 台 树脂 将 其 粘 结 在 一 起 形成 夹板 ,达到 固定 松 牙 的 目的 。 

BE pulp chamber 
TBIESTS—HSU XIES.FUSME. 

MAFA circumpulpal dentin 
fT OETOE ARA E AA B — En 95 45 89 2E E EO RU SL F E 
B. 

fü lock 
RUE BE ATEMA EEG 6 Fi 

MATAR bracket positioning gauge 
用 以 直接 在 牙 上 确定 镜 模 的 高 度 。 

SUM X MUE bracket bonding holder 
*HOTTEBISHHAAN 

HREH bracket removing plier 
用 于 拆 取 镇 楷 。 

MFT lock pin 
为 Begg WriG BrO — ARR EEE S E FHE 
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锁骨 颅骨 发 育 不 全 cleidocranial dysostosis 
该 病 病变 主要 表现 在 颇 . 牙 . 颌 . 户 。 特 征 为 瞩 前 向 不 闭 或 晚 闭 ; 锁 
骨 完 全 或 部 分 饼 失 : 双 雇 可 必 出 不 同 程度 的 并 找 姿 势 , 其 他 骨 也 可 
被 侵犯 ,肌肉 也 可 发 生 改 变 。 口 路 表现 为 协 弓 商 起 ,上 人 后 比 下 全 
MERERI ATHE EJES TREM HIRT t 
AW EIE EE. 


T 


tie back 结扎 ,向 后 结扎 tie back 
BAAR 4 曲 与 带 环 燃 面 管 上 的 牵引 钓 结 扎 在 一 起 , 称 为 tie 
back 结扎 。 

tip edge ÆW tip edge bracket 
由 Kesling $ £] B — Fb E REIR Hp REIR E TF 013: 8 UR E 


5E RUIN Eh AEREE CE SECULAR ACRI T 
[LEE M 


tip edge HZ5 Ri? tip edge appliance 
是 在 Begg NEISBCR 3E RI E AER TER MD RRETIK BA 
丝 和 tip edge 托 覃 .使 牙齿 进行 差 动 牙 运动 , 达 到 理想 的 矫治 效 
果 。 

Treacher Collins && &4E Treacher Collins’ syndrome 
FAATERE TAR. R— HOW HORE. RAUR 
SUSEET AES ILU S MERC EL cp L/a REER. MENAS 
发 育 不 足 甚 至 不 发 育 。 眶 JS ETAAREA APRES Br de 
为 一 体 , 抠 下 孔 常 缺 如 。 面 部 骨 骸 发 育 不 全 ,左右 两 侧 常 不 对 称 。 
下 颌 肯 发 育 不 是 ,下 额 角 钝 , 升 支 短 , 侯 突 , 听 突 扁平 或 发 育 不 足 、 
下 颌 下 缘 齐 攻 缺 投 。 外 耳 的 大 小 形态 和 位 置 多 出 现 变 异 , 内 耳 和 
TEGRER*EEGBS. B HAC Dm. gam duo 
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部 后 缩 ,有 时 伴 开 验 栈 形 。 
twin block 矫治 器。 twin block appliance 
AETAT EAR ARIA ICE SIT iR A aee E ,从 而 
产生 功能 性 矫治 效果 。 其 最 大 特点 是 每 天 可 24 小 时 戴 用 ,因而 可 
产生 好 的 蜂 治 效果 。 
TA T angle 
工 线 与 奥 熏 线 构成 的 下 交角 为 开锅。 
T& Tline 
Ag 5 ORI AKER. T HERE EGESE De EET IEEE L0 
[P fcp p p.e 
THEM T loop 
HETE. EFE LEES ACER S HAERA ATR. 
HEF natal tooth 
黑 儿 出 生 时 或 出 生 2~3 个 月 内 , 即 有 乳牙 萌出 ,此 种 过 早 萌出 的 
LI RARER. 
弹簧 固定 桥 spring fixed bridge 
FE BE AES TE BR DEI AR E. TU E ER PRU IRL PEPGRE E A 
FAREREI ok e. 
弹力 结扎 牵引 elastic tiebacks 
在 方 丝 马上 处 于 侧切 牙 与 尖 牙 问 的 部 位 ,放置 率 引 钧 ,然后 将 挂 在 
EFENA LARJE ALEAT RAFAH. 
通常 将 弹力 圈 拉 长 2~3mm, 可 产生 关闭 间 耻 的 效果 。 
MEDSE resiliency 
指 总 的 能 量 贮 存 能 力 ,当然 必 须 是 在 可 接受 的 贷 荷 作 用 下 的 能 量 
贮存 能 力 . 
弹性 极限 elastic limit 
通常 只 允许 承担 的 工作 负荷 ,或 称 最 大 负 苟 。 是 指 应 用 到 钢丝 上 
的 最大 受 力 而 没有 引起 钢丝 的 永久 变形 。 
WEM modulus of elasticity 
弹性 模 量 又 称 为 杨 氏 模 量 (Young modulus) ,是 在 应 力 应 变 曲线 
的 线性 范围 内 一 点 处 的 正 应 力 ,对 线 应 变 的 比例 常数 


弹 探 碳 向 特 梯 ，170 。 


弹性 体 elastomer 


可 用 于 进行 有 限 元 法 力学 分 析 的 物质 ,通常 将 连续 的 弹性 体 分 割 
成 有 限 个 单元 ,以 其 结合 体 来 代替 原 弹性 传 ,从 而 进行 分 析 研 究 。 
弹性 线 elastic thread 
具有 弹性 的 一 种 线 , 利 用 其 弹力 结扎 到 支 抗 牙 与 移动 牙 上 ,起 到 引 
导 与 给 制 牙 移动 的 作用 。 
探 针 explorer 
指 检查 牙 冠 和 牙 颈 部 缺损 或 崛 杯 的 可 届 性 锐 端 器 材 。 
Wii carbide bur 
FERE d IE ERES A 。 
碳 种 植 体 carbon implant 
Tic He d n e E e EREMO 
WEEN ceramic bracket 
成 分 为 多 晶 氧 化 铝 ,具有 与 人 牙 相近 的 色调 和 较 高 的 强度 ,但 成 本 
高 ,脆性 大 。 
KREE ceramic restotation 
TUBBEXERLEHEREN DE. 
陶 资 增 逮 型 塑料 托福 ”ceramic filled plastic bracket 
是 一 种 以 陶 资 粉 作 增强 剂 的 新 融 盟 料 托 模 ,具有 良好 的 机 械 性 能 . 
BIA ENM EX porceloin-fused-to-metal crown, PFM 
也 称 为 金 需 烤 党 全 短 , 是 由 低 熔 完 粉 与 金 台 金 或 非 贵金属 合金 联 


合 制 成 , 兼 有 金属 全 冠 的 强度 和 人 烤 次 全 冠 的 美观 ,属于 永久 性 修 
复 。 


FT Turner tooth 
ALUURER XC $e CTorners hypoplasia), gi T SLT P0 OR S e t 
发 恒 牙 的 发 育 不 全 ,多 见于 双 尖 牙 。 

TSBREIA Tweed triangle 
Tweed AA gis "P It REB rb IE ELSE TR ,F BDE TE. F rp ED P E b iR 
成 的 代表 面部 形态 结构 的 三 角形 。 

梯形 错 youngloop bending pliers 
ROTE C HM NEUE T. yn isi iuR Rob edi 


eme 奉天 调幅 通 同 


部 至 末端 呈 梯 形变 细 。 
若 牙 间隙 leeway space 


她 尖 牙 及 第 一 ,二 乳 磨牙 的 牙 冠 宽度 总 和 比 替换 后 的 恒 尖 牙 和 第 
IRRF KATARE T AR. 

Xf pemphigus 
VL — RERUSE BER EKAR ERER RA RUSSE DUE IR RET LE 
PIERRA UMP IUE T Aw or dap e iE 
Wer SRdp. HiEENSIS MEORUM A HE SHBURI 0T ARR 

RAER ME MER) EX EE pemphigoid 
指 与 天 疱 疮 类 似 : 但 却 容易 与 其 鉴别 的 一 组 皮肤 综合 征 , 通 常 指 大 
疱 性 类 天 况 疮 , 它 是 一 种 慨 人 性. 全身 性 大 疱 性 皮肤 损害 ,多 发 生 于 
年 龄 较 太 的 成 年 人 , 通 肖 为 非 致命 性 的 水 总 ,真皮 与 表皮 分 离 , 基 
RARE IgESUE. 

WE occlusal adjustment 
JB SUM T Ta REM TS HE A t E S ELECTIS EG CT 
EFE EARRA Dc RE TEES S S 
到 相互 协调 。 

WPR occlusal adjustment splint 
先 作 成 稳定 性 咬合 板 , 戴 用 数 周 使 肌 功 能 得 以 调整 后 TELE PICO UT 
使 成 与 候 牙 类 似 的 咬合 关系 。 

调 刀 spatula 
用 于 调 挫 牙科 材料 的 器 具 。 

贴 面 vencer 
非 金 赂 下 面 粘 结 于 牙 层面 。 

通用 乔治 器 universal curette 
叉 称 匙 形 刊 治 器 ,前 后 牙 各 一 对 , 共 4 根 。 工 作 头 呈 狂 形 如 匙 状 ， 
两 伍 均 有 刀刃 ,横断 面 为 新 月 形 。 用 微 刊 队 终 内 剩余 菌 班 、 牙 石 、 
感染 的 牙 骨 质 .部 分 炎 性 肉芽 ,并 刮 光 根 面 。 

同系 移植 isograft,isologous graft, homologous graft 
中 基因 相同 个 体 间 的 组 织 移 植 ,如 双胞胎 。 久 同 种 基体 来 源 的 组 
RAKES. 
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向 种 牙 移植 术 homotransplantation of tooth 


将 因 各 种 原因 而 拨 除 的 完整 健康 牙 , 物 植 于 自体 口腔 内 或 移植 于 
另 一 个 人 的 牙 粮 内 。 可 分 为 自体 牙 移植 术 及 异体 牙 移 植 术 两 种 ， 
ASt homograft 
移植 物 来 自 同 种 个 体 。 
MFZ copper amalgam 
在 银 秒 合金 中 增加 了 铜 含量 MO TEAR, ER T E ER 
了 成 本 : 故 称 铜 汞 合金 。 
{RIẸ braze 
[DA E IP ES URGCE UE EI 
WE copper band 
也 称 成 形 圈 。 在 牙 体 收复 中 ,用 以 制 取 个 别 牙 的 印 烧 。 铀 圈 内 填 
人 印 模 胶 或 驮 体 晴 : 炳 热 软化 后 取 印 模 - 
AEN copper cement 
Fh 5 zt e HC ICA E P nl s o FR CHER R k TT XR RE 
不 常用 。 
头 随 定位 X AMK cephalometric radiograph 
ERAELU ERE TAXARE., 。 亦 作 关 版 六 线 铀 基 摄 影 。 
AMERA  cephalometer 
EELA ER X 线 照 相 时 ,为 了 排 陈 因 头 位 不 正 造成 的 误差 ,使 
测量 结果 有 分 析 价值 而 录用 的 使 头颅 定位 的 仪器 。 通 过 定位 仪 上 
让 , 右 耳 屏 与 眶 点 独 针 三 者 构成 一 与 地 面 妾 行 的 恒定 平面 的 原理 、 
使 每 次 照相 时 头 的 位 置 恒定 不 变 ， 
AX headgear 
正 厂 治疗 中 常用 的 装置 ,分 为 简单 头 由 和 复杂 头 帽 。 简 单 头 帽 以 
顶 、 拒 部 作 支 抗 , 仅 能 用 于 高 位 牵引 ;复杂 头 帆 具 有 项、 桃 , 闫 三 位 
联合 支 抗 ,稳定 性 好 ,可 用 于 多 种 奉 引 。 
Ağ head rest 
牙科 综合 治疗 台 上 头顶 的 部 分 。 
头 影 测量 标志 点 cephalometric landmarks 
标志 点 是 用 来 多 成 平面 . 角 或 线 蛛 的 点 ， 理 想 的 涉 影 测量 标志 点 ， 


eme KAANE 


应 该 是 易于 定位 及 在 生长 发 育 过 程 中 ,相对 稳定 的 解剖 标志 点 。 
头 影 测量 学 cephalometrics, cephalometry 
WE X% 线 头颅 定 位 照 像 所 得 的 影像 ,对 牙 颌 、 颇 面 各 标志 点 描绘 
出 一 定 的 线 角 进行 测量 分 析 , 从 而 了 解 牙 侨 , 颇 面 软 硬 组 织 的 结 
构 , 研 究 颅 面 的 生长 发 育 。 对 牙 馈 , 颅 面 晴 形 进行 诊断 分 析 和 推 
斯 ,确定 矫治 设计 。 
选 明 牙 本 策 transparent dentin 
牙 本 质 受 到 外 界 刺 匠 后 . 造 牙 本 质 细胞 突起 发 生变 性 ,以 后 有 黎 盐 
沉着 而 希 化 封闭 小 管 ,在 磨 片上 呈 透 明 状 而 称 为 透明 牙 本 质 。 
RARR prognathism 
LMR PEU ARR RES OLEO ERR 。 
EAJ tongue thrusting 
儿童 在 莹 牙 期 常用 舌尖 配 弄 松动 的 乳牙 .乳牙 残 根 或 初 萌 的 恒 牙 ， 
形成 习惯 , 即 吐 理 习惯 ， 
推出 detrusion 
ROB TES. 
FARA aphagia 
TR AR 3 c] PE FE R GS ft E FOIR I ODORE. EEA R E E A E F HUNG 
BE, 
TH bracket 
A ERE HE REI EE LEES I APRA TER EEUGOT FILS 
EX: pA. M At AT E DA A Fh ESSI DOE SGD Ip E E 
MERR. 
托 权 定 位 尺 positioning gauge 
用 于 测定 从 切 绕 或 牙 尖 至 糟 沟 的 距离 ,或 支 抗 磨牙 上 方 管 至 牙 尖 
i yes DE ES FERE. 
HAERERE bracket positioning gauge 
见 托 档 定位 尺 。 
HEARERS Tomes granular layer 
牙齿 的 纵 磨 片 中 , 见 根 部 牙 本 质 透 明 层 的 内 侧 有 一 层 颗 答 状 的 未 
TEE CHIC NUBE. 
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Wil  desensitizer 


BRE MERER RA ERE A AAR MUI 


256 8 AEAT STO AE A E A AE LL OT SURE E LG 
. 
脱位 luxation 


离开 原来 的 正 党 位置; 牙齿 部 分 或 全 部 从 牙 模 客 中 脱出 。 
Biti dislocated fracture 


车 近 关 节 的 骨折 , 常 伴 有 佣 突 的 脱位 , 称 为 脱位 骨折 ， 
Et sialology 


MARRAU MLE BERRE. 
EHE ÉGE  sialosemeiology 
和 运用 感 液 理化 性 质 改变 HERO ROS UERBO 


UCLA HEA, UCLA abutment 
HERB SEUEAET Ér HEHERE SU ERR OERCRE ,无需 暂 时 基 台 。 
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VTO 分 析 visual treatment objective 
dH ELE BEDS 28 JP HEIDE X PRÉ A E h E ah JE LL 
后 ,可 进一步 在 RALEA EE ECT OUR EEUARLBEREBLUGR 
UL hse GRE H 75 h Es B E ,及 和 预测 术 后 的 面部 软组织 间 的 关 
系 ,初步 确定 手术 的 部 位 和 方法 。 这 种 分 析 方 法 称 VTO 分 析 。 
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Wilson k% Wilson appliance 
— BOE IR EU S Mr EE RRA RRRS EAMA ET AME. 
Faut fE 1 S m RI 7^ Ak ECT S PERS) o TAERE T 
向 移动 。 

Wilson 曲线 curve of Wilson 
又 名 横 验 曲线 , 即 连接 两 侧 同名 磨牙 天 舌尖 所 构成 的 突 向 于 的 曲 
A. 

Wolff ER, Wolffs Law 
上 骨 和 骨 组 织 是 在 生物 进化 中 形成 的 ,符合 最 优化 设计 原 虽 , 即 趋 向 
于 用 最 小 结构 材料 承受 最 大 外 力 。 在 生理 范围 内 ,应 力 高 的 区 城 
通过 骨 的 新 生 而 使 结构 增强 ,在 应 力 低 的 区 域 骨 吸 收费 缩 而 使 结 
LII 

HUREBINE surgical orthodontics 
对 生长 发 育 完成 后 的 严重 的 骨 深 性 错 验 畸形 , 需 采用 外 科 手 术 的 
方法 来 娇 正 其 错 验 , 称 为 外 科 正 畏 。 

外 胚 叶 体型 ectomorph. 
为 站 高 型 ,生长 缓慢 ,生长 发 育 高 峰 期 比较 迟 。 

WERA height of contour 
牙 蛋 长 铀 与 水 平面 成 科 直 关系 时 ,各 轴 面 最 窒 出 的 部 分 . 

外 旋转 external rotation 
馈 骨 表面 改建 所 致 的 话 转 ,为 外 旋转 。 

外 导出 straction 
按 Simon 错 牙 分 类 法 的 命名 , 牙 弓 宽大 者 , 称 外 展 。 

WRN offset 
B ni 8 h A LE 9 P o 


外 弯 往 威 微 围 卫 味 .176 - 


SHE embresures 
IF t 2 Ja] BEA E REI P YE P k A E JD E Ae A e PA A RE JE AA 
ERRARE. 

外 中 1/2 骨折 lateral middle third fracture 
RRSHEIT. 

WU pincette 
Fi P c FRLCL I t S ES HE AUN EHE. 

WIRE  dilaceration of tooth 
3th 8 — 85515 CI DT ASMR PE T ERS CP REA TUR 
ERIT. RGB SLUT AERE E E ETE UOS" Toig e F 
SERE CES I9] HUR E IB BLAERE ALB BI. 

往返 弹 响 crepitus receprocate 
ATARE FAN R RER., 

AIMELENMER Wilis bite gauge 
FRELBUR ELE KE CIS dk E E UR O EA. 

WTE microair abrasion 
FR E M E 6:69 RA EER PDT UTR AR AK o~ 
50um. RUHI RED REA ELJCRS JL EA TAA A N 
的 预备 及 用 流动 复合 树脂 填充 的 保守 性 I R V e E 
排 空 设备 及 耗资 较 天 的 仪器 。 

H boxing wax 
E— $16 d RE DO EL TE 2 a LA T A E E Epi 
Hue ,再 灌注 模型 材料 , 形 感 的 异型 厚度 适宜 ,外 形 整 齐 。 

卫生 桥 sanitary bridge 
桥 体 眼 员 不 与 牙 术 央 粘膜 接触 ,其 间 留 有 5mm 以 上 较 大 空隙 。 

PH sanitary pontic,hygienic pontic 
桥 体 的 和 良 端 不 与 牙 杆 赌 炸 膜 接触 ,向 眼 面 呈 凸 形 , 便 于 食物 通过 而 
不 积聚 。 

味觉 出 汗 综 傅 征 gustatory sweating syndrome 
LO Frey 综合 征 、 耳 匡 综 合 征 等 ,见于 委 腺 手术 、 外 伤 . 肋 腺 炎 及 
页 淋巴 清扫 术 后 ,进食 出 现 患 握 面 部 潮红 ,发 热 和 大 量 出 污 , 咀 咽 
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Bab B PPEREU HERE, 

稳定 医 stabilizing arm, reciprocal arm 
位 于 卡 环 的 非 倒 四 区 XE [BL DE EON DIL. 

稳定 支 抗 。 stationary anchorage 
在 牙 周 膜 睾 积 相 等 的 情况 下 ,整体 移动 所 需 欧 矫治 力 大 于 眉 射 移 
动 。 因此 ,可 以 用 一 组 牙 的 整体 移动 来 对 抗 另 一 组 牙 的 倾斜 移动 . 
使 整体 移动 的 一 组 牙 不 动 或 很 少 移动 ,只 让 慨 斜 移动 的 一 组 政 移 
动 。 

RFRA cavity varnish 
REAPER LA RUE ECT TREE LR DS RE S T l 0 — Re 
THR dei gepostet EE E SER dm S EET A 
质 小 管 , 从 而 阻 断 化 学 性 刺激 的 作用 。 

WAHA pit and fissure sealant 
Wf TT A . 阶 . 沟 、 裂 处 以 预防 龋 蚀 发 生 的 材料 . 称 为 富 沟 封闭 
剂 。 包 括 树 腊 窝 沟 封闭 刑 .玻璃 离子 水 门 汀 封闭 剂 ,. 氧 化 物 与 茉 一 
ESSE. 

RAA pit and fissure caries 
Sri SATIS REP NUES, cA p ATA mAH E UT E E 8088 
Tj. 这些 不 规则 的 牙 面 由 于 先天 性 的 特征 E E ER ON AS 
更 加 具有 敏感 性 ,损害 从 窝 沟 出 壁 开始 ,扩散 到 基底 ,并 没 着 釉 福 
方向 发 展 而 加 深 , 达 到 牙 本 质 , 然 后 沿 帮 牙 本 质 界 扩散 。 

沃 尔 夫 定律 Wolff's law 
无 论 正常 或 异常 的 骨 组 织 . 其 结构 将 沿 最 适宜 抵御 施 于 其 上 的 外 
力 的 方向 构建 或 改建 

Eg pen grasp 
担 持 手 术 刀 柄 的 一 种 方法 ,用 于 和 精细 的 切 开 分 高 等 拘 作 . 

无 杀人 造 牙 ”diatoric 
ARTET ,以 此 作为 其 与 基 托 材料 机 械 结 合 的 固 位 手段 。 

无 娘 冠 压 模 机 swager for seamless shell 
可 将 成 品 玩 套 冲压 威 不 同 的 型 号 以 备 制 竹 造 冠 时 选用 的 机 器 。 
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ARE seamless shell crown 
Nba e DER SEE EIIBUET SERE IN GSBTUSqTS. 
亮 冠 没 有 焊接 。 
EITA agnathia 
由 于 疾病 或 音 外 损伤 等 所 引起 的 发 育 畸 形 。 
XH  cuspless tooth 
脸面 无 牙 尖 形态 ,是 人 工 牙 的 一 种 ,以 减轻 答 力 , 适 于 牙 模 博 吸 收 
PERI. 
EMRE analgesic diagnostic block 
选择 性 注射 局 麻药 液 至 神经 干 或 主要 术 s 经 分 支 ,以 判定 您 痛 来 源 。 
无 网 胞 居 cell free zone 
成 纤维 组 胞 在 牙 合 组织 内 的 分 布 不 均匀 ,在 牙 冠 部 造 牙 本 质 细胞 
WAMA Sum 的 区 域内 缺乏 成 纤维 细胞 ,而 有 丰富 的 神经 纤维 ， 
该 层 称 为 无 细胞 层 。 
无 细胞 牙 骨 质  acellular cementum 
村 益 在 紧 贴 牙 本 质 表面 . 自 牙 绒 部 到 近 根 尖 1/3 处 ,主要 由 牙 骨 质 
层 板 构成 ,而 无 细 胸 。 
XS edentulous jaw 
d8 LER IS E.TIRIDTE SSUE. 
ZFA edentulous position of mandible 
HEDXYLTS EH EMT RENE BIE. 
XOHRERCT BIG A E edentulous position of retrude mandible 
同 无 牙 颌 位 ,并 有 下 人 后 的 明显 后 退 ， 
无 牙 额 印 模 托 盘 edentulous impression tray 
RITRCEBR T ERE HER HL OR LR EC RGB D EDGE (E 
无 牙 患 者 治疗 学 edentics 
研 究 牙 列 缺失 趾 者 各 种 口腔 七 能 及 后 面 形态 恢复 正常 的 学 科 。 
无 牙 症 anodontia 
XKt EXGPÉRE.ENS Hb HE XEM. 
ERA disocclusion 
上 下 牙 葵 曾 不 能 楼 多 
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X 线头 影 测量 机 cephalometric X tay machine 
JRERXSECE QUOC. AAEE bA GHEHE SEE TONER 
— Hi T P1 8 fe sg CE rir 9 I 08 . fh 89 3x OR Od 3E RS [REIR 
Hk. 

XÉGSEGNH cephalometric roentgenogram 
FARDE R AEk y Für LIEGE FRI SE RE | E Fo E e ie 
R RRETARA 3E 9X ERO, Eit 六 线 片 上 ,可 
MEE AREMT RASSE Sn iR o f i oce d xe E 
RB HEU ROS ER Ren UBER IB CERE IB AE, 
弧 形 进行 测量 分 析 ,最 后 采用 与 标准 正常 值 或 自身 进行 比较 的 方 
法 ,了 解 个 体 变异 情况 ,是 口腔 正 畏 学 及 口腔 外 科 的 一 种 常用 诊 
断 及 研究 手段 。 

XX 线头 影 测量 学 ”roentgenographic cephalometry 
测量 XX 线头 版 定位 照 像 所 得 的 影像 ,对 牙 铬 、 颅 面 各 标志 点 氏 给 
出 一 定 的 线 角 进行 测量 分 析 , 从 而 了 解 牙 铬 、 颅 面 软 闯 组 织 的 结 
构 , 秆 究 颅 面 的 生长 发 育 ,对 牙 馈 、 颇 面 畸 形 进行 诊断 分 析 种 推 浙 ， 
确定 九 治 设计 。 

了 吸附 (作用 } 力 adsorption 
指 两 个 物体 分 子 间 的 吸引 力 ELE EU S FC 

吸入 麻醉 inhalation anaesthetic 
麻醉 剂 以 气体 或 燕 气 的 方式 通过 呼吸 道 给 药 ,药物 必须 与 不 少 于 
22% 的 氧气 共同 给 予 。 

RHH saliva ejector 
义 称 吸 唾 器 ,现今 牙科 综 台 消 疗 全 上 都 备 有 吸 省 器 。 它 利用 抽 气 
mk PE MESES DUMEN, REESE LESAKA 
Bm PERSAEDUEGD. NEAR EE ETEA GB RUE 
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类 面 隔 湿 片 使 用 。 

GAHR smokers melanoplakia 
牙 起 的 黑色 宗 沉 着 往往 与 吸烟 有 明显 的 关系 ,因而 对 于 这 种 原因 
明确 的 变化 , 称 为 吸烟 性 黑 斑 。 

ALPER freeway space, interocclusal clearance 
指 在 息 止 是 位 时 ,存在 于 上 下 牙齿 间 的 亲 内 ,是 从 后 向 前 保持 一 个 
Wk BOE. BIETRIBES TUR BL IESU ESSERE X 
T LL AE ACE TEE BS MES T PUES M REUE S Fel BER 。 

Bub EmHE vertical dimension of rest position 
TET erp Bue RETE T RERO PO ,临床 上 常 以 鼻 底 到 类 下 点 的 距 
离 来 表示 。 

系 带 切 际 术 frenectomy 
如 层 系 带 介 于 中 切 牙 之 间 .会 影响 义 此 修复 或 正 畸 治疗 ERPI 
短 , 亦 影响 义齿 固 位 , 故 应 将 系 带 完 全 切 陈 , 即 系 带 切 除 术 。 

AAFAA cellular cenmentum 
牙 骨 质 细胞 在 同 质 中 分 布 不 规则 ,含有 牙 骨 质 细胞 的 牙 骨 质 T 
细胞 牙 骨 质 。 常 位 于 无 细胞 牙 骨 质 表面 ,但 是 在 根 尖 部 可 以 全 部 
为 纲 胞 牙 骨 质 , 牙 顶部 常常 全 部 为 无 细胞 牙 骨 质 ,细胞 牙 骨 成 和 无 
AEF E RETA. 

Mapa light wire appliance 
即 Begg t 16 38 AZE st ERR AEA e $5 C 73 OE F 
中 的 个 别 牙 齿 SUEBCRIENGS HIR. NUM IT RES BE SENE 
动 外 ,矫治 开始 所 有 的 牙齿 即 向 最 终 理想 的 位 置 移动 。 

fub light wire plier 
RT BIESÉMIHWHESS S SERT PIERII 
". 

Hd pin and ligature cutter 
可 用 于 Begg 技术 栓 和 钉 的 夹 持 放 人 以 及 细 丝 的 切断 。 

Hd box loop 


AREE ,可 对 牙 有 压低 . 升 高 及 对 牙齿 斜 轴 有 禾 治 作用 。 
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上 峡部。 isthmus, dovetail 
PRAE. E I] RETE D 38 [6] AB TE AE KC TIBUS FE CHOR 
或 修复 体 不 致 邻 血 松 脱 。 

下 部 结构 infrastructure 
种 植 义齿 的 下 部 结 均 , 即 指 种 植 体 。 

FRF  infraocclusion, submerge teeth 
— isi de ES EHAD POR EC DERE TC oe E i LIE RICE ENF 
LT ee. 

FEMEA suprmental, B 
CREER CSS ARN LBS RR D 

TEHAE lower lip to H line . 
下 居 最 突 点 与 日 线 间 的 水 平 距 离 , 该 夺 过 大 时 , 常 提示 有 上 下 和 牙 
妃 超 牙 过 大 。 在 攻 曙 烈 上 层 发 育 不 良 及 颜面 部 发 育 差 时 ,该 距 可 
相应 增 大 。 

TÆPA incisive muscle of lower lip 
一 个 细小 的 面 肌 -. 起 于 尖 牙 作 突 高 座 的 闫 肌 起 给 部 附近 .与 下 颜 下 
EUR ETE A. SE bm. miM X xBR. 

TER lower lip line, low lip line 
fias EXE TER RH EAE EISE ER EMR, 

FERE  dabrale inferius 
TESZSPABRISA. 

TAMA it, Bennett 运动 mandibular side shift 
TUE GHUETEIERSCRUE T BER] (8777 GE 

Tft mandibular displacement 
HopIÉRERABOIEEDÉS T BUR SIE PEEL 

TAHEA mandibular staple implant 
一 种 改良 的 骨 内 种 植 体 。 种 植 体 的 金属 部 分 在 下 阁 前 方 穿 过 下 癸 
体 的 整个 商 度 , 基 桩 穿 出 避 陀 粘膜 ,为 种 植 义 此 的 上 部 结构 提供 固 
fi. 

CTHUREBRE mandibular dysplasia 
下 颌 形态 及 器 质 发 育 不 正常 。 
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FARHANA) jaw jerk reflex 
Se FEARR FHF, HAE A A i F T: UE 
信息 aisi up EATER. 

FAS mandibular repositioning 
TX AERE ENGER. 

TODEHM GEEK lateral position roentgenography of mandi- 
ble 
BERTELAME, AAE E FE k RS i E 
TRECE MR E S TARI T 3 em, EA 12, 5emx 17. Sem B 
Hr. BERATER ELE E e 65^ - 70 $8, X 线 中 心 线 以 
CAUER TARA FA lem 处 射 估 ,焦点 胶片 距 40em, IE SERE 
方法 , 即 为 下 颌 骨 侧 位 投 照 术 。 本 片 可 清晰 显示 下 颌 骨 体 磨牙 区 
BEOFNOLX GCH TRUE FRE ERE X RR ORE, 

下 颌 骨 后 前 位 投 早 术 ”posterioranrerior position ef mandibular 
roentgenography 
此 片 显示 上 下 颌 骨 正 位 影像 ,特别 是 双 仙 下颌 升 去 后 前 影像 更 为 
清 断 ,常用 于 双 侗 对 比 观 察 下 颌 升 支 各 部 病变 ， 拍 报时 奥 者 坐 于 
摄影 架 前 ,暗盒 横 放 , 头 正中 矢 状 面 对 暗 合 中 线 , 并 与 之 一 直 , 前 者 
RESSEIHEE.LERE ETE ET EFI 12 5cmx 17. 5cm 胶 
片 尺 线 中 心 线 对 准 上 层 ,垂直 射 人 。 焦 点 胶片 距 为 60em。 

TARER mandibular condyle 
FAR LUMISUGR ONE — RAR S] EXE Fe S RU IR EE 
PIA PEERS RAE. ROT EDUR ,与 另 一 便 的 个 窦 共 同形 成 套 下 


TETKE SRA AR RMA E TRAD 。 
THER mandibulectomy 


下 颌 骨 部 分 或 全 部 切除 。 

TRAE mandibular joint 
REETSGRT. 

下 颜 关系 记录 mandibular relationship record. 
记录 下 颜 四 对 于 上 颌 的 位 置 关系 。 
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Fd mandibular canal 
下 颌 骨 内 的 骨 性 管道 。 内 侧 开 口 于 升 支 的 下 颌 孔 , 有 下 后 小舌 保 
护 , 内 部 有 下 额 神经 .血管 走行 ,和 外侧 开 口 于 闫 和 孔 。 

下 旋 横 断 验 片 ”occlusal film of mandible 
ATH. 

TAS mandibular retraction 
TSUFGOFGBTREY mud. 

CRANE mandibular glide 
下 颌 上 的 每 一 点 以 相同 速度 方向 移动 。 

下 鹿角 点 gonion, Go 
下 颌 角 的 后 下 点 。 可 通过 下 癸 训 平面 和 下 癸 平 面 交角 之 分 角 线 与 
下 人 毛 角 之 相交 点 来 确定 。 

TAGEM retruded contact position, RCP 
下 颌 自 其 牙 尖 交错 位 自然 后 退 , 不 脱离 上 、. 下 使 牙 的 接触 ,至 其 生 
理 最 后 位 , 称 下 颌 后 退 接 租 位 。 因 其 受 下 颌 3 条 媚 带 的 物理 性 能 
所 维持 ,所 以 义 称 为 下 颌 的 韦 带 位 。 

THERE mandibular hinge position 
正中 关系 位 RAE SEC ALIS DERE IERE Tm DUREE ERE 
运动 开口 。 

TARMUURMCK mandibular condylectomy 
THBBAUSNORACSUNREEUDEHIBSIDEEOR. MRENE 
RRENA TEUER BERTRAM A 
纤维 性 关节 强直 等 疾病 ， 倒 突 高 位 切除 术 是 在 解 完 关节 面 下 方 2 
一 3mm AER UTER CIE RH E LH E PE PU MERE RUE 
EK AERP LELREBORC ENDE Br CEST BT ZURERUMET 
MEHRERE MEA ERE. 

FTR torus mandibular 
位 于 下 颌 尖 牙 及 双 尖 牙 的 舌 侧 ,其 大 小 不 一 ,可 为 单个 或 多 个 ,有 
时 形成 弥漫 性 的 舌 侧 突起 ,从 兴 牙 直至 第 二 谥 牙 .。 

下 颜面 部 发 育 不 全 —mandibulofacial dysostosis 

为 沙发 性 的 面部 异常 综合 征 , 主 要 是 第 一 鹿 弓 分 化 的 结构 发 生 的 
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RE. WRUGDUHRIG RR. OMRFRETE MERA. OHER 
育 咕 形 ,中 耳 及 内 耳 亦 有 时 异常 。 国 口 星 表 现 巨 口 畸形 。 电 外 耳 
下 口角 处 出 现 小 窝 . 盲 管 。 轿 发 型 异常 僻 其 他 晴 形 如 面 裂 .骨骼 变 
形 。 

TFE mandibular plane 
ARARE OTAR S T TE T R A H E RB TF 
平面 ,用 于 Downs 分 析 法 。 D TFAA AS AA KR AF 
Steiner 分 析 法 。 

FAFE mandibular plane, MP 
头 影 模 量 中 ,下 富平 面 的 确定 方法 有 三 种 :通过 基 下 点 与 下 额 角 下 


绿 相 切 的 线 ; 下 颌 下 乡 最 低 部 的 切线 ;下 额 角 点 与 下 颌 类 顶点 间 的 
ERG. 


下 额 平面 角 mandibular plane angle, MPA 


下 赢 平面 与 眼 耳 平 疝 的 交角 ,此 角 表 示 下 富平 面 的 陡 度 及 面部 的 
高 度 。 


TAB ENELE mandibular anterioposterior ridge slope 
WORTH PHE. 

FAHA mandibular protraction 
下 颌 牙 马 前 体 于 眶 平面 之 前 太 远 者 。 

TAMER mandibular resection 
— Bil 6,38 TF 83 RETE IURE DE P 9 — MT RRURE IR. 

TAI REDRIE SE mandibular resection prosthesis 
下 额 骨 切 除 术 后 进行 的 义 后 修复 ,以 尽量 恢复 口腔 功能 。 

FHE mandibular notch, sigmoid notch 
AROR TALARA SERAFO. 

下 颌 再 骨 淘 或 管 ”mylohyoid groove or canal 
TEPSUETUEBIGNCEORL8STACR MTS. TUS 
A. 该 沟 沿 予 便 舌 骨 线 之 下 方向 前 伸延 , 沟 内 有 下 颌 舌 骨 神经 . 血 
管 经 过 。 

TRAZER mandibular block anesthesia 
Vp R HE 6 riti 8] F PB DATUR E ,以 麻 醇 下颌 神经 的 方法 RR SR 
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闷 孔 注射 法 。 麻 醉 范围 包括 同 侧 下 颌 骨 、. 下 颌 牙 ,. 舌 、 口 底 及 下 颜 
骨 周 围 组 织 MERRTE, TEILA FE, LRE 
中 点 作为 惠 人 点 ,用 21 号 长 注射 和 垂直 进 针 dom 左右 , 即 达 蝶 骨 
医 突 外 板 , 然 后 退 针 至 皮下 ,使 针尖 向 后 .上 TSTEEMBREISTRS .再 
进 针 约 5cem, 针 尖 有 即 达 卵 圆 孔 附近 , 回 抽 无 血 即 可 注射 局 麻药 液 3 


一 4ml。 

FAAEA lateral topogram ramus 
此 片 拍摄 方法 为 忠 者 体位 与 上 人 岳 侧 位 体 层 片 相同 ,采用 12. 5em xX 
17,5cm 胶片 ,将 暑 合 短 轴 与 摄 片 台 长 灿 平 行 放 在 话 动 滤 线 器 内 面 
ESEUEECETIRRE A RR EER 1/2, 投 照 一 制 完 毕 后 ,应 将 铝板 
谈 董 已 曝光 的 一 侧 , 再 进行 另 一 侧 投 照 ,焦点 胶片 距 为 100cm,X 
线 中 心 线 对 鹤 下 颌 升 支 中 心 。 体 旦 选用 体 状 突 侧 位 的 中 同 层 . 距 
EEH 2em, 体 表 位 置 在 被 检 侧 的 外 眼角 。 此 片 可 显示 关节 四 .如 
RE LRD RAE REITA E, R AA ERR NR 
突 , 乙 状 蕊 迹 及 升 支 的 形态 。 

TARH EAN ER block anesthesia at internal ramus 
prominence 
Bis JR EU E E BET T F AE T R E E 以 麻醉 下 颌 神 
经 的 分 支 下 此 槽 神经 . 有 口内 ,口外 注射 法 两 法 ,以 前 者 应 用 基 广 
B., 

FAAEA tangential position roentgenography of 
mandibular ramus 
X HET OEC 88A 8 UURCAE CRT BR SE ERA HA 
变 。 

下 后 水 平 轴 horizontal axis of mandible 
ELI 

TE lower jaw member, lower bow 
牙 架 的 一 部 分 ,相当 于 估 体 的 下 颌 。 

TAi mandibular position 
下 颌 所 处 的 位 置 。 
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TAEL rest position of mandible 
当 病 人 处 于 舒适 的 直立 位 , 刁 突 在 关节 窝 中央, 无 紧张 ,下 个 闭 肌 
SUE THIS SU S n BS F BRE M o ,因为 该 位 置 和 下 颌 诸 陡 有 
密切 关系 , 故 又 称 其 为 肌 位。 

FATER submandibular space 
颌 下 腺 所 在 的 颌 下 三 角 内 ， 

THEE mandibular rest position 
当 口 腔 不 咀嚼 、 不 吞咽 ,不 说 话 的 时 候 , 下 颌 的 位 置 。 

下 颌 牙 杠 峭 的 最 前 点 infradentale 
位 于 下 颌 中 切 牙 间 。 

下 颜 牙 栅 座 点 point B, supramentale 
TF CHR A SAADA RRA. 

TAFEA mandibular trismus 
A FLEA EEEE EN FAR SERE GL 

T6 displacement of mandible 
下 颌 处 于 休息 状态 时 的 任何 蜡 位 关系 。 

THSEEIESIE mandibular guide plane prosthesis 
ERICS—IESCOEIE 3 FERE BS TER EDRID TE HEAR 
XE. 

TAZ mandibular movemnet 
指 干 个 所 发 生 的 所 有 位 置 改 变 ， 

TER WA gnathic replicator 
FE REBET He zo 60 RE 

下 颌 运动 后 决定 因素 posterior determinants of mandibular 
moverent 


audam TGXTEERXWAU. 
TEH sirognathograph, SGG 
通过 与 计算 机 相连 ,用 相应 软件 对 畸变 轨迹 做 校正 ,然后 用 微机 计 
算 , 对 下 全 运动 进行 定量 研究 
TAER ^ mandibular kinesiograph, MKG 
用 来 描记 下 颌 运动 轨迹 的 习 器 。 在 下 颌 切 牙 唇 侧 安放 一 磁 片 作为 
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信和 导 源 ,在 口外 和 磁 片 相对 应 处 安放 磁 敏 传感器 ,下 傅 运 动 时 搂 受 
磁场 信号 ,并 将 其 转化 为 电信 和 号 ,在 示 波 屏 上 显示 出 来 。 该 羽 器 能 
精确 地 记录 下 人 后 运动 的 三 维 动 态 情况 。 
TEADE jaw movement profile 
TF uio iz hi EE AA TEES ERL ORDRE n REA EE BO ENG. 
TAENS{ t mandibular ortbopedic repositioning splint 
ERG PATHE PORE ERO S E 
CTEREREWUR ramus osteotomy 
TÓC CKEESSUEN S. 
TAPE ramal plane, RP 
TTXSEEEEM UE. 
下 颌 支 支架 种 植 体 ramus frame implant 
以 叶 状 种 植 体 为 基础 设计 而 成 ,利用 下 地 升 支 和 下 伍 联 合 处 植 人 
种 植 体 ,适用 于 牙 构 嵌 严重 萎缩 的 下 锯 。 
下 后 中 切 牙 -下 倾 平面 角 。 incisal mandibular plane angle, IMPA 
TpBTEHSTSUE mf. 
CTÓPBHEXUEAR incision inferius, li 
下 中 切 牙 切 缘 之 最 前 点 。 
下 颜 中 切 牙 牙 槽 峭 顶 点 ,下 贞 模 缘 点 infradentale,Id 
下 齿 术 穴 之 最 前 上 点 ,此 点 常 在 下 中 切 牙 之 牙 釉 质 . 牙 骨 质 交界 
EUM 
下 降 abstraction 
fÈ Simon 错 萎 分 类 法 的 命名 , 牙 弓 距离 面 机 平面 太 远 .如 牙 己 太 低 
者 , 称 为 下 降 。 
FAA stomion inferius, Stmi 
下 属 红 缚 最 上 点 。 
FHA incision inferius 
下 颌 最 前 方 的 中 切 牙 牙 冠 的 顶点 ， 
TURA lower incisor 
TED RM. 
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TFAA lower ridge slope 
BTSCUL FUR AT MERERD EIL ARR TEAT T A TFE 
的 最 前 方 的 坡度 。 

下 牙 模 座 点 “point B 
下 前 牙 槽 入 侧 骨 父 旧 陷 处 。 

下 中 切 牙 毛尖 点 root apex of lower central incisor, LIA 
下 中 切 牙 根 兴 立 点 。 

先天 性 活 腺 缺失 congenital absence of salivary gland 
又 叫 汝 穆 发 育 不 全 ,任何 一 个 腺 垢 或 一 组 腺 体 痢 可 以 在 单 偶 或 双 
HRE AATRE., PARERE ,临床 可 无 症状 ,多 个 腺 体 缺 失 、 
则 临床 出 现 石 干 症 。 

REFE congenital epulis 
RTECEJLUBIm RAE SERIE LSL., REFL .下颌 的 
牙 眼 部 , 包 以 上 上颌 切 区 区 多 见 , 奶 除 后 不 复发 。 

先天 牙齿 戎 出 异常 症 primary failure of eruption 
由 于 牙齿 萌出 机 制 异 常 丽 造成 恒 牙 未 萌 

先天 因素 congenital causes 
是 指 从 受孕 后 到 出 生前 ,胎儿 在 生长 发 育 过 大 中 的 各 种 因素 。 

纤维 整合 fibrointegration 
种 植 体 与 骨 组 织 的 界 画 系 纤维 结缔 组 织 

HERES fibroosseous integration 
界面 系 未 钙化 的 纤维 结缔 组 织 层 。 

HMDEENCRUCGE TUER fibrous ankylosis of TMJ 
因 器 项 性 病变 造成 关节 内 的 纤维 性 粘连 ,导致 长 期 开口 困难 或 完 
全 不 能 开口 者 , 称 为 纤维 性 疾 下 后 关节 强直 .。 

EPHEPET GAME epulis fibromatosa 
iBd TER DES TEER I UL T ECAE RE. FRE A ER 
HG HEISE) , 稍 坚 硬 , 多 系 肉 芽 肿 想 或 血管 扩张 型 眼 首 经 久 发 生 
纤维 化 而 成 。 锁 下 有 粗大 . 赛 乱 的 胶原 纤维 束 , 纤 维 诊 集 处 有 的 发 
生 胃 化 或 纤维 化 ,炎症 成 分 咸 少 。 
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Æg sialodochium 
BERE Ap SERRE. 
HERRER sialodochoplasty 
i yup m AERIS. 
HFRP  salostenosis 
省 租 导管 由 于 某 种 原因 出 现 内 径 缩 小 ,多 见于 炎症 。 
ARR sialodochitis 
泪腺 导管 感染 
#7 sialolith 
常见 于 泪腺 导管 中 的 年 盐 结 昆 沉积 。 
ERAN ER sialolithiasis 
省 腺 管 或 活 腺 发 生 结 石 并 引起 一 系列 病理 改变 . 称 为 泛 石 病 。 多 
发 生 于 青 壮年 ,以 馈 下 蛛 最 多 见 。 种 者 进食 时 受 轩 肪 体 出 现 肿 帐 、 
疼痛 , 进 会 后 不 久 症状 消失 ,多数 王石 勾 线 片 可 显示 。 
AAMER sialolithotomy 
手 本 切 开 诞 腺 导管 ,取出 不 同 部 位 的 省 石 。 
泛 腺 导管 冶 salivary duct carcinoma 
主要 发 生 在 腿 腺 ,组 织 学 表现 类 似 乳 腺 导管 痛 , 有 办 刺 样 坏死 : 癌 
细胞 核 多 形 性 ,有 丝 分 型 相 多 见 ,有 很 强 的 侵 装 性 ,早期 出 现 淋巴 
结 转移 是 多 见 。 
ESSERE salivary gland duct atresia 
XOU ACKVEBE ME SEEEDR GE LOCO IR PO COR PEDE CIR SEL HA 
&v—d4audep a pen Tes e d E 
ER A II ESTEE T TEER TEY ERAH. 
HRIH dilation of salivary gland duet 
BEN SUCHT GR RUE GR ERE , 呈 球 形 或 贺 简 形 扩张 ,主要 见于 饥 下 胺 
导管 。 有 时 在 其 开口 附近 区 域 形 成 小 的 屯 室 ,但 常 不 引起 病理 改 
变 。 腮腺 主导 管 扩 张 极 为 军 见 ;有 了 时 腮 逐 发 生 末 档 导 管 扩 张 ,省 腺 
EE LIERE IEK ET ERAR ,与 慢性 泪腺 炎 的 表现 相似 。 
REMA sialoschesis 
DEZ IL 3pdo0 3j roi D 
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HIRS salivary fistula 
BERHREIEBGEDEBM. 

HE sialosyrinx 
省 腺 分 涪 物 由 非 导 管 口 流出 ,长 期 不 意 合 。 

HREH ”sialocele 
由 于 导管 阻塞 造成 涟 液 注 留 ,形成 纤维 包 膜 赛 种 。 

省 腺 切除 术 sialoadenectomy 
BOTSMGTEXmGEERYAEmc S. 

RUSUJSIWER sisloadenotomy 
Ha T BEP ERE EI TAER AS RC 

HEBR fusion of salivary gland 
BORp R.EOSERÉCSUETERHSCOEETATPHIBUNENS 
THA. EOS FRE RC MET o] SE E BIOS AMARE MUR 
TORUEM UDCECE USB MELS abs D EAE T SOROR A. 

ERLE sialometaplasia 
泗 腺 腺 上 皮 细 胞 ,出 现 鳞 状 上 皮 绍 胞 的 分 化 特性 。 

省 腺 下 售 骨 舌 侧 陷入 lingual mandibular salivary gland de- 
pression 
AUNT HIR LE EE CH SUE IE HER RS A ERR GE GET UR Ho 
面 而 形成 的 圆 形 下 跟 OD Hot TAAA AE, X 线 片 可 见 下 
颌 币 处 有 椭 区 形 透 影 区 ,边界 清楚 ,位 于 下 合 管 下 方 , 骨 腔 内 容 物 
HTE RHR .脂肪 组 织 ER ,淋巴 组 织 及 血管 。 

XM sialadenitis 
RAE EEDUECETEBENR TTR. E FER BEIC ap PL REPE RE 
ARER Et RETE AREE EE ERE 

EREKE sialography 
Bun) 15 EARTE EA PT X 线 不 同 角 度 咸 像 。 

HRE hyperplasia of salivary gland 
先天 性 卡 体 增生 肥大 ,可 发 生 于 小 泛 腺 。 发生 于 脖 腺 时 ,多 在 硬 局 
或 软 硬 有 得 交界 处 ,长 径 一 般 为 数 毫 米 至 Lem ki 3REELBUR ECL. 
颜色 正常 , 易 误 诊 为 良性 肿瘤 。 镜 下 见 粘 膜 下 层 有 正常 的 腺 管 和 
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BEEKA HRN, ERNE. HTE RYA -KR 
上 上 无 法 与 肿 狂 区 分 ,所 以 需 彻 除 后 病 检 。 

ERMA sialosis 
由 于 炎症 .肿瘤 等 原因 造成 雀 腺 病理 性 增 大 。 

MAFSKE available arch length 
HR 4 £6 dS e EE ME RE RT UR AREAN EEF 
HEIAKH REIKEIZAHIDSXSTSEE. 

f&fh line angle 
政 夫 表面 二 个 面相 连 形成 的 角 RAAE REER A. 

A terminal duct adenocarcinoma 
从 组 织 形 态 学 上 可 包括 有 小 滩 状 腺 瘤 LC HR RUE FE LIS NE E 
细 息 痪 及 诬 酸 性 细胞 膝 净 等 在 部 位 上 以 腮腺 及 聘 部 较为 常见 ， 
具有 与 其 他 沪 腺 恶性 肿瘤 相似 之 处 。 可 能 出 现 疼 痛 ,但 早晚 不 一 ， 
生长 较 快 .治疗 后 容易 复发 。 

RR; SQUE acinic cell carcinoma 
为 低 度 恶性 肿瘤 ,男性 比 农 性 多 见 , 主 要 发 生 于 中 年 和 中 年 以 上 
者 . 好 发 于 旧 腺 。 肿瘤 大 儿 为 无 痛 性 肿块 ,生长 缓慢 。 为 同形 或 
卵 圆 形 . 质 地 较 软 .有 的 表面 有 极 薄 的 被 膜 或 无 被 膜 。 首 细胞 呈 实 
质 性 片 状 ,或 昌 腺 泡 状 排列 ,有 时 形 戒 大 的 者 腔 . 并 有 乳头 突 人 腔 
内 ,但 无 导管 或 导管 样 结构 。 被膜 内 有 意 细 胞 浸润 ,甚至 浸润 到 被 
B. 

EE  cheilitis grandularis 
hbi Dux DECIES EA ILLI TL 
性 粘液 从 导管 口 溢出 ,粘膜 色泽 正常 ,点 者 有 了 肿 虫 . 磋 木 感 ， 镜 下 
为 复 层 映 状 上 皮 细 胞 内 轻 度 水 肿 , 腺 导管 扩张 , 腺 体 分 被 亢进 。 

HARP mutually protected occlusion 
各 组 牙 有 相互 保护 作用 :中 切 牙 和 人 尖 牙 的 覆盖 栈 葵 ,在 非 正中 运动 
中 保护 磨牙 和 前 磨牙 ;@@ 尖 牙 的 覆 验 ,覆盖 在 侧 方 运动 中 保护 切 
qo ONT NES E HEU (in sr RRT 

相互 保护 陵 辣 ”matually protected articulation 
上 下 牙齿 的 咬合 关系 使 各 组 牙 交 有 相互 保 贸 作 罚 。 
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橡皮 障 rubber dam 
用 于 牙科 治疗 中 目 牙 隔 湿 的 工具 。 为 一 慎 性 良好 的 豫 皮 膜 ,大 小 
为 15cmX 15em 的 方形 橡皮 得 膜 , 有 不 同 规格 的 厚度 。 应 用 橡皮 
障 , 能 彻底 的 防止 唾液 进入 洞 内 ,保持 手术 者 的 视野 清新 ,和 防止 小 
器 械 落 入 口内 ,保护 牙根 .口腔 哲 脐 、 理 等 不 爱 手 术 过 程 的 总 外 扩 
伤 ,防止 医 源 性 交 丸 感染 ， 
HAMLA rubber dam punch 
为 头 部 有 特殊 圆 盘 的 手持 钳子 , 圆 盘 上 有 不 同 尺 十 的 小 圆 孔 , 供 打 
孔 时 选择 。 
REX rubber dam clamp 
为 金属 制品 ,有 两 愤 , 辟 上 有 人 殿 橡皮 障 钳 搬 人 来 持 的 小 孔 , 其 作用 
为 将 橡皮 障 上 打 好 的 小 孔 捧 大 并 套 人 患 牙 。 
橡 频 阵 夹 钳 rubber dam clamp forceps 
为 手持 钳 , 夹 持 机 皮 障 夹 时 用 。 
HEBR rubber dam frame 
BESIDE CIERRE E PE .固定 已 套 在 直上 的 橡皮 障 。 
WER silver nitrate 
为 无 色 无 臭 晶体 ,是 强 腐 地 剂 和 消毒 剂 。 可 用 于 牙 本 质 脱 敏 。 
小 此 语言 修复 体 。 pediatric speech prosthesis 
分 为 基 托 .连接 柱 和 唱 塞 三 部 分 ,患者 在 发 育 时 呵 塞 同 爵 咽 部 贴 合 
RH. 
小 根 , 细 根 , 凸 根 radicula 
TERT IB A Sx BR Rod 
小 管 间 牙 本 质 intertubular dentin 
位 于 牙 本 质 小 管 之 间 , 其 中 胶原 纤维 较 多 , 辐 化 较 涉 管 周 牙 本 质 
8. 
DERPTIES peritubular dentin 
ETER TEER H R, o 0L E Ze T A a DS R E T RI B9 [81 
EIRA A S SEERAT ER TAE hE OO SE UD 
AFAM. HORQSOTGOHOPLARSERE NE CS ERGT HE. 
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小 焊 枪 rnini gas torch 
用 在 翌 丝 上 焊接 必需 的 附件 等 。 

IIRL eyelet wiring 
是 颌 间 固 定 的 常用 方法 之 一 ,具体 方法 为 采用 结扎 丝 以 每 两 个 相 
邻 的 牙 作 为 一 个 结扎 单位 .在 两 东 间 的 展 颊 侧 形 成 一 个 孔 状 小 环 ， 
先行 扭 结 固定 。 在 上 下 谈 需 要 的 相对 部 位 都 结扎 成 小 环 , 即 可 将 
上 下 颌 固定 在 一 起 。 

小 口 畸 形 。 microstomia 
名 先天 性 发 育 异常 或 创伤 后 又 痕 挛 缩 所 致 的 口唇 的 缩小 , 常 使 加 
ERA EA MAE .表情 等 生理 功能 活动 受 得 。 

小 连接 剧 minor connector 
将 金属 支架 上 的 各 部 件 与 火 连接 体 相 连 者 。 

小 量 牙 移动 ”minor tooth movement 
成 人 牙 颌 畸形 的 矫治 ,由 于 成 人 的 适应 性 改建 能 力 差 , 骨 组 织 的 代 
谢 慢 , 牙 移动 较 慢 , 移 动 范围 也 有 限 , 因 此 一 般 采 用 小 量 收 移动 的 
方法 。 

小 球 间 牙 本 质 interglobular dentin 
牙 本 质 的 镍 北 是 由 四 多 锋 质 小 球 融 合 而 成 的 ,在 牙 本 质 钙 化 不 良 
时 , 钙 质 小 球 之 同 遗 留 些 未 被 钻 化 的 间 质 ,其 中 仍 有 牙 环 质 小 管 通 
过 ,此 未 钙化 的 区 域 称 为 小 球 间 乐 本质- 

WME helical loop 
S S9 | LUN RUE E 08 83] A ea A E LE HB 

JOEREHÉ maxillary micregnathia 
小 上 颌 酷 形 是 由于 上 颌 骨 发 育 不 全 所 致 ,主要 表现 在 垂直 向 和 前 
后 向 距离 缩短 , 故 表现 为 面 中 份 缩短 , 迪 肛 角 变 钝 , 唇 部 篇 平 L8 
每 ,从 而 表现 为 短 面 畸形 。 口 内 鸯 合 关系 表现 为 安民 亚 类 错 答 , 前 
TES, FINA DBERESNSCENDUETA LSU S GEI 
T. o AREETA UBER FLOS FEE IO WEE IE "REEL 
X8 Hi gos SNA RULESEREEHB ICT IER S08. 

IE  microglossia 


天 发 育 比 正常 小 。 


小 模 斜 新 形 性 019 ， 


小 下 硕 畸 形 mandibular micrognathia 
因 先天 或 后 天 因素 导致 下 癸 骨 发 育 不 足 , 如 旺 下 俩 关节 强直 所 至 
的 小 颌 畸形 。 

JMEPSE  micfodontia 
芽 央 大 小 低 于 牙 此 体积 平均 值 的 1/2 时 , 称 为 过 小 牙 或 小 牙 症 ， 
个 别 小 牙 江 见于 上 仙 切 牙 ,第 三 磨牙 及 额外 牙 , 呈 贺 锥 状 , 短 根 , 全 
口 小 牙 但 见 干 垂体 性 伯 侨 症 及 某 些 伴随 图 锥 牙 或 缺 牙 的 综合 征 。 

模 状 缺损 wedge shaped defect 
为 发 生 在 牙 颈 部 的 牙 体 而 组 织 缺损 , 射 面 旺 VETE LR OUR 
DREF ARRA RELER RREA TANAR R, E 
深 者 可 侵犯 牙医 ,导致 牙 储 炎 或 牙 贸 坏死 。 常 由 不 正确 的 刷牙 酸 
的 侵 名 以 及 哄 合 创伤 等 因 球 引起。 

封面 导 板 inclined bite plane 
为 一 种 活动 妖 治 器 。 腾 侧 基 托 于 前 牙 知 侧 加 厚 呈 斜面 者 为 斜面 导 
板 , 它 能 将 下 颌 从 远 中 输 关 系 导致 中 性 熙 关系。 

SHE oblique fibers 
"TEE EGO EHETIB ETAR PAER, h ERE IE a 
维 ,纤维 方向 向 根 方 倾斜 约 45^ A T HESE 0 — OR EERURE ,附着 
牙 骨 质 一 端 近 根 尖 部 ,将 牙齿 悬 吊 在 牙 梢 富 内 , 斜 行 纤维 将 牙 此 承 
受 的 咀嚼 压力 转变 为 牵引 力 , 均 匀 分 散 到 牙 槽 肯 上 。 

SiBUT  axiversion 
EURO HERE RCREHEU IE 

新 生 线 neonatal line 
在 乳牙 和 第 一 恒 磨牙 上 , 常 可 见 到 一 条 明显 的 间 葡 线 , 称 为 新 生 
4X. 多 天 出 生 时 环境 及 营养 变化 ,釉质 发 育 一 度 受到 影响 ,形成 一 
条 加 重 的 生长 线 。 

形状 记忆 shape memory 
记忆 合金 的 一 种 性 能 , 妓 罕 经 过 记忆 处 理 后 , 当 温 度 达到 转变 范 蝉 
时 即 恢复 到 原来 制造 时 的 形状 。 

ERMI age of sexual maturation 
38 CR — Bb E UP IAS [8] 55 1E NEP RE DEZE GT H6 BOE CI T 
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体 发 育 情况 PERRE. 
收押 前 外 科学 “Preprosthetic surgery 

ME HECHOS ITE ES HE IRE EAE RET REPE ORE RE. 
收复 性 牙 本 质 reparative dentin 

收复 性 牙 本 质 又 称 为 反应 性 牙 本 质 或 第 三 期 牙 本 项 , 当 灿 质 袁 面 
SEIN ICE YSP PR ENUEESC DIEN El ZEE 
细胞 受到 不 同 稳 度 的 损伤 ,这 些 损伤 的 细胞 发 生变 性 ,部 分 细胞 可 
继续 形成 牙 本 质 , 发 生变 性 的 细胞 ,也 可 由 牙 散 深层 的 未 分 化 细胞 
移 向 该 处 取代 之 ,在 受 报 履 的 龊 及 人 整 上 形成 牙 本 质 以 保护 牙 赃 ,这 
种 新 形成 的 牙 本 质 , 称 为 自 复 性 牙 本 质 。 

TENERE recontour 

使 三 具 有 正常 的 解剖 外 形 。 

MRTE hyperosmia 

敏感 性 天 高 的 嗅觉 。 

HEN secondary palate 

[IET LU EE 

ÆRE cantilever 

ERR Fb R A — PRAE SX ,一 端 是 固定 支持 端 ,其 游离 的 一 
NUES, 

BEER cantilever bridge 

Bom i sg i. 

PEF swing lock clasp 

E PEE RAT LES] Cz 3 A Heie 8 oO — CREE T T de 
制 旋转 力 ,有 应 力 中 断 作 用 , 适 于 牙 周 情况 差 及 大 面积 后 报考 ,有 
良好 的 固 位 和 稳定 作用 。 

AERE pendulous palate uvula 

MAKE E BI tb EFS dE EDS BP PLE PLE RE oA Sk AL, 
悬 雍 垂 肌 .结缔 组 织 和 粘膜 组 成 。 

MH rotating spring 

AFAA Us um 3i P E 99 RC i D B HERRERA IURE 
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旋转 移动 rotation movement 
牙 体 绕 笠 长 轴 的 转动 。 
旋转 中 心 center of rotation 
物 蛋 在 外 力作 用 下 转动 时 所 图 绕 的 点 。 
WEE selective grinding 
由 于 个 别 牙 尖 罕 出 鸦 平面 而 造成 的 早期 接触 ,可 以 调 磨牙 尖 , 使 所 
ATERA ERE. 
选 牙 色 shade selection, tooth color selection 
参考 患者 面部 皮肤 颜色 性 别 和 年 龄 选择 牙 色 。 
AFE shade guide 
ER — UBER fi 0,8 n, FACATA 058 9. , 供 制作 前 牙 
文具 时 选用 ,以 便 取 得 最 佳 的 美观 效果 。 
薛 氏 位 Scholler position 
BÜRO EHE, 


Y$ Yaxis 
LI GEL EA Lm 
FEX intrusion 
XERCTERDUEBETÉ TER PEA IEA. 
FRESJ] compressive stress 
HERRER AARE. 
牙 本 质 dentin 
牙 梧 质 构成 牙齿 的 主 司 , 呈 黄 色 稿 有 弹性 ,硬度 比 炸 质 低 ,但 高 于 
TER ,无 机 物 含量 70%, 以 痉 砚 灰 石 为 主 , 牙 本 质 中 央 的 体腔 内 


充满 车 髓 组 织 。 主 要 由 牙 本 质 小 管 .成 牙 本 质 细 胞 突起 和 细胞 间 
质 组 成 。 
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FERSETTE dentin hypocalcification 
临床 牙 冠 的 色 , 形 、 质 均 无 改变 ,是 一 种 镜 下 病变 , 牙 体 手术 能 发 现 
牙 本 质 较 软 。 
牙 本 质 过 敏 症 dental hypersensitiveness 
又 称 为 牙齿 感觉 过 敏 症 {tooth bypersensitivity) 或 过 敏 性 牙 本 质 
(hypersensitive dentin) , 指 牙 齿 受 到 外 界 剂 激 , 如 温度 、 化 学 物质 
以 及 机 梳 作 用 等 引起 的 贾 痛 症状 。 特 点 为 发 作 迅 速 . 疼 痛 尖 锐 ,时 
间 撼 暂 , 它 不 是 一 种 独立 的 疾病 ,而 是 许多 牙 体 疾病 共有 的 症状 ， 
内 是 司 禹 质 受 到 破坏 , 牙 本 夭 暴 蜂 的 各 种 政体 疾病 均 可 以 发 生 , 发 
病 机 制 不 明 。 
F FAM dentinoma 
X mi RA Hg ET HE FE Fr o i HE na FA R HL xe RT LE 
源 性 上 皮 , 好 发 于 下 额 磨牙 区 , 常 伴 有 未 萌出 的 磨牙 。 樟 下 肿瘤 中 
的 结 饰 组 织 不 成 识 * 牙 本 质 未 骨 样 化 和 发 育 不 良 牙 本 质 。 
牙 本 质 桥 dentin bridge 
收复 性 于 本 质 或 其 它 含 钙 物质 ,封闭 已 经 暴 堆 的 于 髓 或 虱 闲 牙 般 
切断 术 的 和 牙齿 创面 ,可 庄 导 形成 牙 本 质 桥 RPTM. 
牙 本 质 生 长 线 incremental line, Owen line 
是 一 些 与 区 本质 小 管 乘 直 的 间 几 线 纹 , 它 表示 牙 本 质 发 育 期 中 的 
休止 期 ,生长 级 间隔 即 为 其 间 牙 本 质 沉积 的 厚度 . 约 4 一 sam。 
FERNE dentinat tubule 
牙 本 质 小 管 员 穿 整个 牙 本 质 , 自 牙 伍 表 面向 册 牙 本 质 界 呈 放射 状 
排列 ,小 管 近 牙 崩 端 较 粗 , 越 启 表 面 起 细 , 牙 本 质 小 管 沿途 分 出 许 
多 出 支 ,并 与 邻近 小 管 的 侧 支 互相 史 合 ,并 有 造 牙 本 项 细胞 灾 起 . 
牙 本 质 - 牙 骨 质 界 dentinocemental junction 
牙 本 质 和 牙 骨 质 是 紧密 结合 的 ,呈现 为 一 较 平 坦 的 线 , 称 为 牙 本 质 
- 牙 骨 质 界 . 电 镜 下 该 处 的 牙 本 质 和 牙 骨 质 的 胶原 纤维 下 相 绞 绕 ， 
HD alveolus 
WUREOBTSRXERT. 
HORE dentoalveclar dysplasia 
dE MIC BNELE ALL IELEPHER ST ROERUP ST 
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间 . 忆 及 就 在 它 侧 下 面 的 牙 槽 骨 玉 牙 周 组 织 之 知 的 不 协调 ,并 导致 
mE. 
FAAEE  alveolectomy 
LICELGLIUEESI EE CEU M PEE Ls T 
牙 神 骨 修 豆 术 alveoloplasty 
即 在 义齿 收复 前 ,将 牙 档 骨 上 出 现 的 不 利于 义齿 修复 的 骨 尖 .锐利 
的 骨 蜡 利 倒 四 等 进行 手术 修整 ,以 便于 义齿 戴 和 人, 男 位 及 牙 槽 骨 均 
匀 地 承受 咬合 压力 。 
FREA alveolar basal bone 
LEX Led Eu Li rb ERE EE E 
因 恒 牙 圳 失 ,. 牙 糟 骨 吸 收 到 牙 弓 扩大 等 发 生 改 变 。 
WWE alveolar ridge crest 
5H W i RE S o 
FHER interalveolar distance (interridge distance) 
CFTE ILS p [8] fr 8 D) EE EE 7 [8 DER GR 
FKF alveolar crest fibers 
牙 周 膜 纤 维 的 牙 模 册 组 {纤维 } 起 于 牙 模 贱 项, 呈 放射 状 向 冠 方 走 
行 , 止 于 牙 闫 部 牙 骨 质 ,分布 在 牙 的 展 ( 类 ?天 侧 , 将 牙齿 向 牙 模 窜 
内 牵引 ,对抗 侧 方 力 , 保 持 牙齿 直立 作用 。 
TEMERE RCK alveolar ridge extension 
TRER RE AER R EL E 9 HERE LEBEL 
IDA TF E ETF AD WEF AE IN A FERD E E E fioi 
强 义 齿 的 稳定 和 固 位 。 
FANER alveolar ridge augmentation 
牙 权 晓 增高 本 是 通过 植 骨 或 植 入 其 他 材料 ,使 效 缩 惰 平 的 牙 榕 峙 
高 度 增高 的 手术 。 目 的 是 提供 足够 的 义齿 固 位 ,并 焦 复 颌 间距 离 
和 理想 的 面容 ;方法 一 般 有 骨 移 植 及 兰 基 础 忒 石 植 人 两 种 。 
FREESE interridge distance 
IL interalveolar distance, 


FARMA crestal anticipation 
ATRE FRS ER AAE H S FRI E O H I6] E a E AE 
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顶 极其 困难 时 。 

FAE alveolar mucosa 
BEHARR GIHE a T RBS GE E AE RERE E ,结缔 组 织 较为 朴 
松 , 血 管 丰富 。 临 床 表现 为 颜色 深 红 :移动 度 较 大 。 

FWE extra- alveolar crown 
TET EAE RET HR HE PEZ ERA. F] corone clinica. 

FREH alveolar resorption 
FERRIER. 

FMF alveologingival fibers 
FARDA ZAS Re REF HR de B EPA AT. TA HEEL E 
LUCES »d.[ 233 FAAA RETES. 

牙齿 形态 学 tooth morphology 
研究 不 同 牙 此 的 牙 昼 形 态 的 科学 。 

牙齿 拥挤 crowded teeth 
牙齿 拥挤 . 错 习 ,排列 不 齐 ， 

牙齿 自行 汤 整 学 说 driftodontics 
亚历山大 矫治 理论 认为 在 上 牙 弓 治疗 时 ,性 下 环 马 在 减 数 氢 革 后 
的 一 段 时 间 内 自行 调整 。 这 种 学 说 是 基于 亚历山大 医师 多 年 的 临 
床 实践 ,他 发 现 牙 齿 有 向 护 牙 避 辽 全 称 动 的 趋势 ,但 于 前 牙 远 中 移 


动 , 要 比 后 牙 近 中 移动 快 的 多 。 这 种 学 说 是 与 基础 正 畸 理论 相抵 
iei. 


牙 放射 学 ”radiodontics, radiodontia 
对 牙齿 、 牙 周 及 概 尖 病变 的 X 线 检查 。 
牙 放射 学 衣 — radiodontist, radiodontologist 
研究 牙齿 放射 检查 的 专家 。 
竺 机 拔除 水 extraction of dental root 
牙根 拔除 术 是 指 对 蝴 病 破坏 牙 冠 而 遗留 的 碱 根 ,外 伤 或 撤 下 手术 
中 造成 的 牙根 折断 给 予 拔除 ,以 免 成 为 病灶 或 影响 伤口 您 合 。 
牙根 切 陈 术 radiectomy 
多 根 的 磨牙 ,其 一 根 内 病变 严重 不 能 保存 时 .可 在 完善 的 根 管 治 疗 
后 ,将 该 牙根 切除 的 方法 ， 如 上 癸 第 一 磨牙 的 近 频 根 。 
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FRE root elevator 
ROTEERCTIREUTHESKUISUE HUE. KARRAR SAR. A 
挺 适用 于 前 牙 和 牙根, 弯 插 适用 于 后 牙牙 根 。 

F5 dental arch 
上 、` 下 鲁 旨 的 牙齿 排列 成 弓形 RAFS. HUE E RE 
与 上 下 颌 明基 骨 己 大 小 协调 一 致 时 , 牙 此 寅 度 总 和 则 为 牙 纪 长度。 

牙 弓 预 咸 图 卡 法 arch formation card 
经 过 统计 大 量 牙 弓形 态 而 制 成 的 一 种 镀 成 标准 牙 弓 图 上 下 ,可 适用 
于 大 多 数 病人 。 在 按 预 成 图 完成 上 下 马 丝 弯 制 后 ,为 使 其 与 个 体 
牙 弓 一致, 应 调整 下 牙 弓 尖 牙 同 宽广 及 磨牙 间 宽 度 与 个 体 宽度 一 
致 。 再 使 上 马 丝 与 下 号 丝 协 调 。 最 后 完成 与 个 体 协 户 一 教 的 上 、 
TSZ. 

XIDRENRIDEÉ function corrector 
指 可 装卸 的 正 牙 器 ,利用 口腔 和 面部 肌 力 推动 牙齿 EEF 
的 关系 ,又 称 Frankel appliance, 

F salivary calculus accretion 
牙 垢 常见 于 口腔 卫生 不 良 者 * 主 要 由 于 及 食物 残局. 细菌 ,上皮 细 
胞 ` 白 细胞 和 唾液 中 的 和 帖 液 泰 以 及 涨 蛋 白 和 佛 类 的 混合 物 等 所 组 
成 ,容易 被 刊 除 。 

牙 结 石 tartar,grurma 
入 结石 是 在 牙 面 上 的 钙化 团 块 , 是 由 唾液 中 的 矿物 盐 沉 积 在 菌 班 
及 牙 垢 中 而 形成 的 , 科 五 一 般 不 易 除去 。 根 据 所 在 位 置 可 分 两 类 ; 
WODATHETTE. 

牙 骨 质 cementum 
ATFERD ERA BEMAHAL H 4560% 
IERS M ,以 羟 磷 灰 石 的 形式 存在 ,有 机 物 主要 为 胶原 和 精 蛋 
白 , 组 织 学 结构 和 皮质 崩 类 似 ,由 牙 肯 质 细胞 和 矿 化 的 细胞 间 质 组 
成 , 牙 骨 质 细胞 位 于 陷 窜 内 ,细胞 之 间 通 过 小 车 相连 。 

牙 骨 质 发 育 不 全 cemental hypoplasia 


忒 骨 质 形成 量 减少 ,形成 速度 降低 ,牙齿 易于 早 脱 , 可 由 低 磷 酸 酶 
血 症 引起 。 


牙 骨 质 化 纤维 多”cementifying fibroma 
是 捷 骨 中 心性 良性 肿 冯 , 多 见于 中 青年 妹 者 ,下 颌 前 磨牙 区 和 磨牙 
区 为 好 发 部 位 ,女性 稍 密 见 ,肿瘤 生 长 缓慢 ,增长 较 大 时 可 使 颌 骨 
陪 胀 变形 并 使 牙齿 移 位 ，X 线 片 上 ,表现 为 含有 致密 物质 的 境界 
清楚 的 放射 透 光 忆 。 肿 净 由 中 度 细 静 直 高 的 纤维 结缔 组 织 构 成 ， 
常 呈 编织 状 排列 ,其 中 含有 圆 形 或 分 叶 状 嘲 磊 性 钙化 结 移 .类 似 于 
FAM. 

FAEM cementoma 
FRERET T RE IG TAER FA. AE TTAR SU Bn. 
Bo itn ECRIRE ARE BED F A EEN R RAA E 
不 规则 的 , 强 嗜 碱 性 的 生长 线 , 牙 骨 质 细胞 较 少 或 无 ， 有 种 瘦 常 紧 贴 
于 牙根 部 ;可 以 单 发 或 多 发 .硬度 与 骨 质 相似 。 牙 财 活 力 测验 阳 
性 ,肿瘤 生长 缓 埋 . 一 般 无 自觉 症状 ,X 线 片 显示 根 尖 局 围 有 不 透 
光阴 影 。 

FRAMS cemental tear 
午 督 启 可 以 从 根 面 牙 本 质 上 列 离 ,成 为 碎片 ,游离 于 牙 周 瞳 中 .和 剥 
脱 的 牙 骨 质 多 是 无 细胞 牙 骨 后 ,无 临床 症状 。X 线 也 不 能 发 现 ,是 
一 种 镜 下 的 病名 。 

FAEM cementocyte 
MAE ,周围 有 许多 细 长 的 胞 浆 突起 ,突起 并 有 分 支 ,突起 多 数 向 
着 牙根 表面 ,借以 自 牙 周 腊 吸取 营养 ,分 还 的 牙 骨 质 细 胞 突起 相互 
us. 

FRAR mentum lacunae 
牙 骨 质 细 胞 在 间 质 中 所 占据 的 空间 . 称 为 牙 骨 质 陷 窝 。 

牙 骨 质 小 体 cementicle 
在 牙 周 腊 中 有 时 可 见 到 圆 形 的 辆 上 北 小 体 , 称 为 牙 骨 质 小 体 。 游 离 
于 牙 周 膜 中 或 附着 在 牙 骨 质 表面 ,可 能 是 变性 的 上 皮 细 胞 发 生 镍 
化 而 形成 的 . 

FARHAN cementum fracture 
BOEHHNREM ITE 
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FARM trismus 
由 于 精神 因素 .外 禾 、 破 伤风 感光 等 出 现 上 下 牙 紧 咬 。 
牙 骨 质 增生 hypercementosis 
牙齿 的 一 种 退行 性 改变 ,以 牙 表面 继 发 性 牙 骨 质 过 度 增生 为 特征 ; 
病变 可 发 生 在 牙根 任何 部 位 ,多 好 发 在 牙 艰 尖 的 273 处。 
FRKA lockjaw 
APERIRE ERA. 
FEMEER  coronoplasty 
TEIE ESTE SEE PHF ER dS Er 1e EH E A A B EA T 4E 
sium Pru E FEE OST CLP BL RT A a A A B E EURO TR 
m BERI , 称 为 牙 冠 成 形 技术 。 
THU  crenated tongue 
舌 侧 绿 有 牙 印 痕 , 有 的 极 明 显 , 呈 扇贝 状 , 高 起 的 部 分 与 牙 间 贮 的 
部 位 相应 ,形成 的 原理 是 血水 肿 MR ELTS. 
牙 及 牙 术 外 科学 dental and alveolar surgery 
关于 牙 及 牙 粳 的 外 科 手 本 治疗 的 学 科 。 
FERE height of cusp 
后 牙牙 尖顶 至 牙 尖 底 的 垂直 距离 。 
牙 尖 交错 intercuspation 
上 下颌 牙齿 的 尖 窜 交错 接触 在 一 起 的 情况 。 
FREA intercuspal occlusion, ICO, interdigitated occlu- 
sion 
BH SERO GE PA SE BUR BUT GE ARI LEE PS AD A 


RR HSECR C EEFE EROR ISI CREANT 
咀嚼 功能 的 完成 。 


牙 志 交错 位 “intercuspal position ,ICP 
即 上 下 牙 好 于 牙 尖 交 午 接触 时 下 颌 骨 的 位 置 。 正 常 的 牙 尖 交 错 
fi. FP SCR WERE R LUE p ripe ar 
置 ,关节 前 后 同 隙 基本 相等 ,关节 盘 与 解 突 关系 协调 。 


牙 尖 接触 区 intercuspal contact area 


在 最 大 牙 尖 接 独 位 时 ,牙齿 钱 般 的 范围 。 
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牙 尖 接 扔 自由 度 freedom in intercuspal position, 
BOXER. 
FARRE inclination of cusp 
FRID s P EE REIS fü 
FEE interdental stimulator 
置 于 牙 眼 上 用 于 毛 乳 头 按摩 和 清洁 的 一 种 装置 。 
FARE interdental splint 
RUF SUE SEIT IRIS EM PETS DE RR DLE GE 
FAR interdental space, interproximal space 
相 邻 两 牙齿 的 邻接 点 下 方 , 二 牙 之 邻 面 之 间 为 牙 间 间 阶 。 有 政 增 
EX ESEEIII EE 
HjgmHB REL interdental eyelet wiring 
HEDRA ER SAI EL - lix Lips C 
扎 丝 分 别 穿 过 上 下 僻 的 小 环 .末端 拧 在 一 起 .以 使 下 颌 制 动 。 
FAAEE interdental] food impaction 
指 在 咀 岂 食物 的 过 程 中 , 因 牙 .和 牙 、 僻 等 的 形态 和 功能 异常 ,由 咬合 
压力 或 辱 类 肌 肌 力 将 食物 挤 压 . 推 信 牙 间 ,滞留 堆积 在 牙 面 或 牙 闯 
部 局 围 等 处 的 现象 。 
FAM interdental stripper 
— FE Ro T B E ES Eb. 
FAAA interdental papilla 
ZERRA TRR T EAE 25 AAR Boon ob i T AERE 
a BUE NU E 
FIR diastema 
由 华 牙 齿 间 无 正常 接触 关系 而 存在 空 阶 , 称 于 间 际 。 
FARFA interproximal brash,interdental brush 
用 干 去 除 牙 间 何 隙 菌 斑 的 牙刷 ,形状 似 一 小 肠 刷 ,可 通过 牙 间 。 
FEE gutta percha point 
牙 胶 为 一 种 马 来 亚 赤 铁 科 树 脂 加 人 其 他 材料 制 成 。 牙 胶 尖 是 一 种 
固体 根 管 充填 材料 , E SUE RETE .硫酸 钢 等 材料 组 成 。 
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FRH gutta percha cone 
固体 神 竺 充填 材料 ES CRUCES M LEER RUE 
das E UE RE, 

FM cervical caries 
根据 牙 面 解剖 形态 可 以 分 为 两 种 类 型 : AARAA: 型 为 平滑 
面 锻 ,平滑 面 铺 可 进一步 分 为 两 个 亚 类 .发 生 于 近 远 中 触 点 处 的 
REHREM RETTERE MEATA RAEN TAR 
M. 

FR dentistry 
预防 iE EFTE . 颌 骨 及 口 及 的 疾病 、 损 伤 和 畸形 的 科学 和 艺 
术 。 

牙科 包 埋 材料 dental investment 
在 口腔 矫形 铸造 过 程 中 包 埋 里 型 所 使 用 的 材料 ,其 主要 成 分 是 醉 
高 温 的 二 氧化 娃 。 

牙科 病理 学 pathodontia, dental pathology 
研究 疾病 中 牙齿 及 口腔 颌 面部 组 织 改 变 的 病理 学 分 支 。 

牙科 模型 观测 裔 ”dental cast surveyor 
用 来 确定 义齿 就 位 道 的 仪器 ,由 分 析 杆 .支架 和 观 齐 台 三 部 分 组 
成 。 

牙科 探 针 dental explorer 
AURAS BETAK TARMA. 

牙科 调 摔 刀 “dentat spatula 
用 于 调 拌 石 高: 水门汀 等 牙科 材料 的 扁 长 形 器 械 ， 

牙科 搜 惧 症 dental fear and anxiety , DFA 
即 官 考 因 对 牙科 治疗 认识 不 足 , 或 因 牙 肯 疾 患 造成 的 长 期 心理 蜡 
常 :而 出 现 对 牙科 治疗 抗拒 或 迷 针 的 博 况 。 

FAFE dental assisting chair side stool 
专 为 牙医 助手 或 护士 配置 的 坐 椅 。 

牙科 综合 治疗 台 dental unit 
供 下 科 医 生 治疗 操作 的 台面 ,包括 高 速 手机 .普通 转速 手机 ` 气 -水 
WOES .高速 口腔 吸引 器 BEER S] RE. 
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AZHAR dental plaster 
无 水 石膏 

F4 dental age 
根据 牙齿 钙化 程度 及 其 牙根 形成 程 看 ,来 确定 身体 发 育 的 水 平 。 

FA  odontoma 
RGPBBSGUEÉSSENEBEGEOHRAUNSE.NMSSOST 
dL P RICHIE YR TRENT. b FRANH LH 
R.T E Ar HUC EF A H A FERRI 

FH facing 
1 "PEE Um. OD AEG 4 一 5 Tu. MTAA BILE. 
Ai rp EG PR Je 710 P RURAL 8 TE LEE UP TRI g'h ORG 
m. 
2 制作 义齿 的 材料 ， 制 作 前 牙 固定 义齿 时 ,一 般 选 用 烤 宫 牙 面 ， 
其 背面 中 部 眼 2/3 为 一 模 , 和 铸造 金属 背 板 与 丁 相 吻合 ,金属 背 板 与 
T fo Ps deli d UR RR HOOK TIT ES ELTE RES REA PCIE ERR 
甲 冠 时 ,也 可 选用 塑料 牙 面 ,再 而 及 邻 面 用 螨 恢 复 , 然 后 装 合 ， 

牙 面 异常 handicapping dentofacial anomaly 
近代 错 葵 畸形 的 概念 已 远 不 止 牙齿 错位 和 排列 不 齐 , 而 是 指 由 牙 
$8 . 堪 面 间 关 系 不 协调 引起 的 各 种 畸形 . 称 为 牙 面 异常 。 

牙 模型 dental cast 
复制 口腔 内 牙 及 牙 列 的 形状 ， 

FAS endodontic pin 
利用 金属 冠 柱 插 人 根 管内 以 获得 固 位 。 

FABE internal resorption of tooth. 
是 芷 机 受 到 某 种 刺 巩 后 .下 船 组织 部 分 或 全 部 变 为 炎症 性向 芽 组 
织 , 并 产生 破 牙 本 质 细胞 . 债 胡 腔 壁 发 生 吸收 。 牙 内 吸收 多 发 生 于 
活 竺 切断 术 后 ,可 能 缺乏 自觉 症状 .也 可 表现 为 自发 性 . 阵 发 性 . 放 
BEER ,温度 刺激 引起 疼痛 。X 线 片 示 芥 腔 或 根 管 有 不 规则 扩大 。 

FAME dens invaginatus 
ATTRA frt A E XR ELTE Ha SUR PESE HEN A ,深入 
到 牙 乳 头 之 中 , 当 牙 齿 发 育 完成 后 即 出 现 内 陷 畸 形 。 临 床上 可 以 


F . 206- 


PABER RUR . 财 形 再 侧 尖 和 牙 中 牙 三 种 。 

FH dental film 
牙 片 是 只 了 及 临床 中 最 常见 的 检查 方法 ,是 指 将 胶片 置 于 口腔 内 , 愉 
BAOREN BERRA RKS. HARA RAX 


3cm x 4emn, JURE A 2em X Sem, fESE Bae P PREMIT REA R 
根 尖 周 组 织 的 病变 情况 . 


FÆ interdental stick ,interdental wood point 
BE CK He PRA LIO HARE FEE IL BR RR ERE 
除 , 早 期 应 在 牙科 医生 或 护士 的 指导 下 进行 

牙 石 指数 calculus index 
ORG AGREE ELIO —XTSI I EXE E 
不 超过 l1/3,:22NB LT OERE 1/353 2/3 Sd RARR TT 
B= RETREATED 2/3 RET TREES. 

FE primordia of tooth 
[bx D rz EN AE M 

XB pulp dentis (NA),denta! pulp 
E BP EO Cc d ERR i 09 8H RAR Ll po DERE ,并 被 牙 
FEKRR RARE EF Eso IP TRE. DUTISBTEE 
部 分 的 为 冠 骨 (pulpa coronalis) ,性 于 牙根 内 的 为 根 髓 Cpolpa re- 


dieularisy 。 政 髓 中 的 血管 、 淋 已 管 和 神经 均 通 过 根 尖 和 孔 与 根 尖 部 
的 牙 周 组 织 相 连 。 


FME pulp degeneration 
是 由 于 牙 角 组 织 中 血 流 插 环 较 差 , 随 年 龄 增长 及 长 期 接受 各 种 较 
缓慢 的 致 病因 素 刺 激 之 后 ,易于 发 生 代 谢 障 碍 ,形成 各 种 变性 的 形 
态 改 变 , 由 于 这 种 改变 的 发 展 过 程 很 缓慢 ,一 般 不 引起 临床 症状 ， 
是 很 常见 的 牙 锋 病变 ,种 类 很 多 ,与 临床 关系 密切 的 有 以 下 3 型 、 
FEEL FARR. Te FEX. 

FAA  endodontics, endodontology 
RuEESMS—4 2x. MER REAS FRIR ARRE 
EEEE EE EA EE SRE Ea CLEEN 
学 MDE TERR RRAN A MERT E I ERAR EP 
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Fäi pulp hyperemia 
实际 上 是 牙 划 的 早期 类 症 改 变 , 多 由 深 冰 引 起 ,这 一 阶段 的 病理 变 
化 是 可 以 逆转 的 ,也 称 可 复 性 牙 盘 炎 。 患 牙 通 冷 热 刺激 时 痛 ,刺激 
去 除 后 疼痛 立即 缓解 ,无 自发 痛 。 

FMS pulp calcification 
TWPSHLSREECX.—REWXmis—H8a5gii(c. p 
RES E Kor eo eco] A E He Ep DUREE B E86 Br He BA 
o EUREN REAR. SRCPEUS de S TETTE ADLER E a] 6 
STE: HTAR, A FRA. 

FME pulp metaplasia 
牙 赃 的 纤维 结缔 组 织 转变 为 骨 组 织 或 牙 本 质 ,常见 的 组 织 学 现象 
是 根 管 的 近 根 兴 处 有 牙 周 膜 长 人 ,形成 牙 彰 质 。 

FAHA pulp gangrene 
FERRER RARR WANES UE FTE, K 
KATAAS FUR PERCEPTIS EE, 

FAFE pulp necrobiosis 
是 牙 骨 组织 因 缺 气 而 死亡 的 病变 ,是 由 于 不 可 复 性 牙 笨 类 继续 发 
展 的 结果 ,也 可 能 由 于 化 学 药物 的 刺激 和 物理 刺激 产生 TERT SE 
后 , 牙 全 组 织 呈 弥散 的 无 结构 样 物质 ,组 织 可 能 是 液化 的 ,也 可 能 
是 凝 辐 的 , 牙 稻 坏死 后 ,用 电 或 温度 市 激 测 给 时 都 无 反应 。 

牙 体 活力 测定 器 vitalometer of dental pulp 
Bog ma nada. 

TOGETURBAURBE electric vitalometer 
用 于 牙 苯 病 时 检查 牙 锥 状态 的 仪器 ,原理 为 将 电 琉 引入 人 体 , 使 
牙 崩 成 为 其 电路 中 的 一 部 分 , 当 电 流通 过 牙 甘 时 ,会 刺激 牙 髓 中 的 
神经 感 学 器 ,电流 增加 到 一 定 强 上 庶 , 牙 依 的 神经 感受器 开始 兴奋 、 
产生 向 心性 冲动 ,通过 感觉 神经 传 至 大 脑 ,产生 反应 。 

FMA pulp abscess 
急性 牙 体 炎 的 早期 是 以 浆液 渗 出 为 主 ,随后 有 白细胞 的 聚集 及 坏 
死 疲 化 ; 则 成 为 化 胀 性 牙 链 炎 。 齿 病 引 起 的 化 脓 性 牙 角 炎 , 在 感染 
慢 人 的 部 位 有 白 绢 胞 聚集 ,并 形成 牙 刹 肤 肿 。 
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FAEK  pulpotomy 
去 除 已 有 部 分 病变 的 冠 丹 ,保留 健康 根 髓 的 治疗 方法 。 

ZEE pulp devitalizer 
使 牙 丹 失 活 的 药物 称 为 牙 船 失 活 剂 , 常 采 用 亚 砷 酸 、 金 属 砷 e 
BERE REBATE. 

FMI pulp resinifying agent 
AER HE. REGE LAT A la SE —BCRUB BEL A FAR S PERI 19 18 
Te xci Sd masa eimi. 

Ft} endodontic explorer 
尖端 圆 钝 的 探 针 ,用 以 探测 在 洞 形制 备 时 有 无 穿 铺 点 。 

FARRE pulp reticular atrophy 
de SEHE ER, p LT ERNE 082: ERER P TED IC 
k FERR EE S ENIM LII TEES CE 
充满 液体 的 纤维 网 状 结 构 , 这 种 改变 世 可 出 现在 固定 不 好 的 标本 
中 ,属于 人 为 的 而 非 病 理 现象 ， 

FAEERE fibrous degeneration of pulp 
牙 敌 内 细胞 减少 ,纤维 增多 ,在 严重 情况 下 细胞 成 分 完全 消失 , 仅 
S —EX XU HEHECHUE ARERR. ARTELI REA 
BESERTEAGTM. 

HW POEM AE pulpodentinal complex 
EAE HR LOT Ur BO EU ET E I np in Ou POUR ER COEUR 
LI RES PEE T NEGAT ELE RE ER ES 
ERAR. 

Fil palpitis 
5 88:8 £UR de ARE RLOFA. MR. F TRES FO PAS ETUR. 
—R 35m EE WCRCRIE FEE RECE PRCR 

牙 蕉 摘除 术  pulpectomy 
将 牙 锻 从 牙 颌 腔 和 牙根 管 中 摘 除 的 手术 。 

HAERES odontodysplasia 
又 叫 阴影 牙 (ghost tooth) 或 牙 体 形成 不 全 症 , 竺 点 为 于 林 组 织 全 
部 ,包括 釉质 及 牙 本 质 都 形成 不 足 , 牙 形 明显 异常 , 旦 往往 不 能 萌 
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出 。X 线 片 牙 窗 度 极 慨 , 炎 质 和 和 牙 本 质 极 薄 , 丹 腔 特别 宽大 ,牙根 
短 , 只 侵犯 一 段 牙 列 而 不 会 累及 全 牙 列 。 

Fiks operative dentistry 
又 称 保 存 芷 医学 ,是 对 由 于 疾病 .创伤 或 发 育 异 常 造 成 的 牙 体 缺 损 
进行 信 复 ,使 其 恢复 正常 功能 。 它 涉及 量 病 治疗 的 全 部 内 容 ,还 包 
括 对 初 上 肾 的 预防 或 再 矿 化 直至 复杂 的 牙 体 收复 ,传统 的 政体 修复 
学 还 包括 牙 昔 病 治疗 以 及 单个 的 人 造 冠 修复 。 

HE dental elevator 
BLAFRER ATARIRA biha T TR. B7. 
Jom — fab. 

FFR submerged tooth 
外 和 傻 等 原因 造成 定 陷 人 下 档 帘 。 

FR dental floss 
用 于 清洁 牙 此 邹 面 的 尼龙 线 .丝线 或 涤纶 线 

TX dental floss holder 
夹 牙 线 的 夹子 或 制备 带 牙 线 的 成 品 夹子 。 

牙 小 皮 dental cuticle 
由 缩 祭 釉 上 皮 及 结合 上 皮 所 形成 的 条 护 膜 . 当 结 台 上 皮 附 着 于 根 
WT RES ,此 膜 即 附着 于 牙 骨 质 上 , 称 牙 小 皮 。 

牙科 放射 学 radiodontology, radiodontologia, radiodontia 
主要 为 牙 具 放射 检查 的 学 科 。 

FIR gingiva 
REDE RAMEBE E T OP 80D ETAR E HURTS HT HE 
粘膜 之 间 有 明显 的 分 界线 ,而 与 得 部 粘 腊 之 回 则 无 明显 界线 。 可 
以 分 成 游离 良 ,附着 眼 和 牙 间 乳头 三 部 分 。 

F gingivectomy knife 
XE BLULIR ERE rp 0 DLE ER D S 8 8 ET CI LR PIR. 
后 尺 绿 均 可 使 用 ,但 最 多 使 用 者 为 后 刃 缘 。 

FRAR gingiva stipple 
HARRER Togrqo| TT MdB E2E X TEES 
呈 浅 凹陷 ,其 底部 上 皮 变 性 及 和 角 化 .在 炎症 水 肿 时 ,表面 点 彩 消 失 
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而 变 为 光亮 。 
FRR gingival cleft 
尾 仔 因素 引起 的 牙 周 组 织 炎症 均 可 产生 牙 档 骨 破坏 ,从 而 形成 各 
种 形式 的 骨 贞 扣 ,使 相 应 的 牙 卢 组 织 变 性 并 获 缩 .临床 上 形成 牙 
18 98 ,无 特殊 的 病理 变化 , 眼 殊 处 牙 眼 常 有 慢性 炎症 。 
FAR gingival cyst 
发 生 于 牙 良 软组织 中 ,一般 不 侵犯 骨 , 政 艇 活力 不 受 影响 ,发 生 无 
性 别 差 异 .好 发 于 下 前 牙 及 双 尖 牙 的 类 侧根 ,为 有 上 皮 衬 里 政 内 合 
ERORE. 
FIBRA parulis 
IB EROENUB BUR Bop. 
FEAR gingiva papilla, interdental papilla 
HR UEBCR TOCRCT EGRE TEAP P9 TEAR BEDRA. 
TER gingival epithelium 
A RE CLUEDREIR RS m 89H MAAAR AERE. T 
EH EINER EE ,表面 完全 和 角 化 或 者 不 全 角 化 .上 颇 杀 突 细 
长 ,上 皮革 底细 胞 生长 活 睹 。 它 不 仅 村 盖 牙 良 外 表 部 分 ,也 和 转向 内 
MEERDE HAAL BHEIRTE AAA. 
FRR gingival recession 
牙 良 缘 位 置 退 向 根 方 而 使 牙根 暴 潞 的 情况 . 称 之 为 牙 眼 退缩 F 
疹 退缩 指 的 是 牙 上 由 缘 位 秆 的 改变 ,而 非 牙 起 本 身 的 状态 。 退 缩 的 
牙 诊 组 织 可 以 有 炎症 ,也 可 以 健康 而 无 炎症 ,只 是 位 置 退 向 根 方 ， 
并 不 一 定 出 现 牙 归 的 上 皮 或 结 缮 组 织 的 艺 销 性 改变 。 
FIRIEM gingival fibromatosis 
IHRER OPIERNIBKEHUE.TEM Ak eHdWm, E 
HeEÉE RHET S 2 B , 则 萌出 受阻 ,沙发 生 在 牙 萌 出 之 后 .可 
使 牙 移 位 而 引起 链 董 过 诬 增 大 的 牙 睛 能 使 口 胜 向 前 突出 并 外 
翻 . 增生 的 牙 起 色 和 粉红 .质地 至 韧 .表面 有 时 旦 结 节 状 或 沙砾 状 。 
增生 的 牙齿 几乎 全 是 致密 的 ,成 熟 的 胶原 纤维 ,全 管 较 少 。 
XU E gingival hyperplasia 
牙 版 增生 有 炎症 性 增生 和 非 炎 症 性 的 结缔 组 织 增生 ,增生 性 龄 炎 
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多 见于 年 轻 女 性 前 牙 唇 侧 , 服 用 某 妥 英 钠 或 者 免疫 抑制 剂 E 
Sp RU e ERU ISRE LU SURCTRUB EL IHRER E 
炎症 水 肿 型 和 纤维 增生 型 ,后 者 病理 改变 为 纤维 组 织 增生 ,炎症 成 
分 比 前 者 少 。 

FREN gingival index ,GL 
表示 牙 起 病变 的 逢 度 ,分 为 3 级 ,0= 正常 良 ;1 一 经 度 炎症. 轻 度 水 
肿 , 探 诊 不 出 血 ;2 一 中 度 炎 症 ,发 红 . 水 肿 . 候 面 发 亮 . 榨 诊 出 血 ;3 
二 重度 炎症 ;明显 发 红 , 水 肿 .小 疡 ,有 自动 出 血 的 倾向 。 

FAR cracked toeth,incomplete tooth fracture 
又 称 牙 微 异 ,是 指 牙 面 有 细微 而 不 易 发 现 的 裂纹 。 裂纹 是 深入 牙 
本 质 的 结构 性 裂纹 ,其 位 置 接近 牙 髓 ,多 见于 包 磨 牙 。 遗 传 发 育 影 
响 ,创伤 ,外伤 和 修复 手术 等 ,是 形成 牙 隐 裂 的 主要 因素 .上 患 牙 遇 
冷 热 敏感 , 击 冷 区 其 , 咀 咀 食物 时 可 有 锐 痛 , 人 疼痛 常 出 现 于 某 一 个 
区 域 。 

FAES calcifying odontogenic cyst 
牙 源 性 钙化 囊肿 是 一 种 特殊 的 开源 性 病 损 , 既 其 有 圳 肿 的 某 些 特 
征 , 又 具有 实质 肿瘤 的 许多 特征 ,多 发 生 在 据 骨 或 者 俩 骨 外 的 软 组 
织 。 共 线 片 表现 为 界限 清楚 的 放射 透 光 区 IN SEE ER ELA 
有 大 小 不 等 的 钙化 物质 .组织 学 可 以 分 成 单 哥 型 和 多 囊 型 。 

牙 源 性 钙化 上 皮 疤 ”calcifying epithelial odontogenic tumor 
又 称 Pindborg f. Pi RAE RS A dESEIT S RPRIC UN EON. NN 
见 的 部 位 是 前 磨牙 和 磨牙 区 ,患者 无 特 珠 症状 ,仅见 额 骨 逐 渐 脱 
Bk. X 线 片 表 现 为 不 规则 形 放 射 透 光 区 内 含 大 小 不 等 的 不 透 光 团 
块 ， 肿瘤 由 多 边 形 土 皮 细 胞 组 成 ,常见 清楚 的 细胞 间 桥 。 肿 瘤 组 
织 内 常见 一 种 特征 性 圆 形 哮 伊 红 均 质 性 物质 存在 于 细胞 之 间 , 特 
殊 染 色 。 为 良性 但 有 局 部 温润 性 生长 的 牙 源 性 上 皮 性 肿瘤 。 

FREARS squamous odontogenic tumor 
是 一 种 少见 的 良性 牙 源 性 肿瘤 ,此 瘤 来 自 Malassez E ROGER. E 
者 年 龄 分 布 较 广 ,以 上 人 馈 切 牙 - 尖 牙 区 和 下 钱 前 腾 牙 区 多 见 , 上 下 
锯 的 发 病 几乎 相等 。 无 明显 症状 .有 了 时 受累 牙 出 现 松动 .疼痛 。X 
线 片 表现 为 三 角形 或 半圆 形 放射 透 光 区 MAAE. 组织 学 上 ,与 
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gt EL BLA DI SE PE. E Hr ELA RECURSO e ERE AE 
Pl X UBCR LR ETE HURR ECR HE DUE On RYERURD CR S 
例 具 有 局 部 温润 生长 能 力 。 

牙 源 性 囊肿 odontogenic cyst 
TREEREN TE É Aa E E EREE H RREN ag 
肿 , 它 们 可 以 是 炎症 性 的 ,如 根 尖 囊肿 ,也 可 以 是 发 育 性 的 、 如 含 牙 
Wh. 衬里 上 皮 可 以 来 源 于 成 釉 器 、 缩 余 册 上 皮 、serres E RUM 
余 .Malassez 和 口腔 粘膜 上 皮 。 

牙 恶 性 粘液 瘤 。” odontogenic myxoma 
最 常见 于 软组织 , 颌 骨 可 以 发 生 , 组 织 发 生来 源 是 造 牙 器 官 原始 间 
叶 组织 , 如 牙 滤 泡 . 牙 乳头 和 牙 周 蜡 , 是 销 具 侵 奢 性 的 良性 肿瘤 。 
被 膜 不 完整 , 瘤 细 胞 呈 星 形 或 梭 形 ,并 有 长 的 .相互 吻合 的 突起 。 
肿 效 强 胞 核 染色 深 , 稍 具 才 形 忻 , 瘤 组 织 内 可 见 少量 散在 的 牙 源 上 
ERR , 宜 在 正常 组 织 内 作 部 分 或 全 部 俩 上 革 切除 。 定 期 随访 以 便 
在 发 生 复发 后 及 时 手术 。 

FFM odontogenic fibroma 
肿瘤 由 成 熟 密集 交织 的 纤维 结缔 组 织 组 成 .包含 大 小 和 形态 一 致 
的 校 形 成 纤维 细胞 ,其 中 可 含有 牙 源 性 上 皮 和 钙化 物 。 上 皮 呈 小 
条 索 或 团 块 ,无 星 网 状 层 结构 。 辐 化 物 是 政 此 质 小 体 ,可 见 呈 旺 形 
的 粘液 细胞 。 牙 源 性 纤维 的 是 具有 包 膜 .界限 清 楚 的 良性 瘤 , 刊 治 
术 或 简单 摘除 术 效 果 良 好 。 

FAREM ”adenomatoid odontogenic tumor 
儿 发 于 年 轻 人 人 ,上颌 骨 多 见 , 患 者 一 般 无 临床 定 状 ,为 僻 骨 无 痛 性 
缓慢 麻 大 ,可 引起 面部 变形 。 又 钱 片 表现 为 透射 的 囊 性 肿 物 , 镜 下 
肿瘤 由 上 皮 和 少量 间 质 组 成 , 瘤 缁 胞 排列 成 花 帮 样 或 效 射 状 的 上 
皮 实 质 性 团 卖 或 不 管 样 结构 。 

FEA odontogenic tumor 
是 由 成 牙 组 织 , 串 牙 源 性 上 皮 、. 牙 源 性 同 充 质 或 牙 源 性 上 皮 和 问 
充 质 共同 发 生 的 一 组 肿瘤。 它 包 括 喜 性 肿瘤 和 发 育 异 常 。 

F tooth support 
LULA, DLE ,完全 由 天 然 牙 作 基 牙 来 承担 验 力 。 
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牙 质 酸 松 raritas dentium 
在 牙 发 育 期 间 ,如 遇 营 养 代 谢 障碍 ,内 分 湾 素 瑟 等 , 则 牙 本 质 钙化 
不 完全 ,和 致 牙 质朴 松 。 

牙 中 牙 dens in dente 
为 牙 内 陷 中 较为 严重 的 一 种 发 育 畸 形 , 是 由 于 成 负 器 力 折 深入 让 
陷 , 并 在 此 基础 上 形成 牙 釉 质 及 牙 本 质 . X RH ERR ADS BR. 
好 亿 包 含 在 牙 中 的 一 个 小 牙 , 故 称 牙 中 牙 。 

牙 种 植 术 implantation of tooth 
牙 种 植 术 是 将 大工 材料 制作 的 牙 种 植 体 , 植 人 上 颌 或 下 颌 于 慷 骨 
Vi URS EERKCT ,并 以 此 为 基础 完成 义齿 收复 。 

小 周 变性 periodontosis 
见 青少年 牙 周 炎 。 

牙 周 病 periodontal disease 
狭义 的 牙 周 病 仅 指 造 成 牙 局 支持 组 织 破坏 的 牙 周 炎 ,而 不 包括 病 
SEQUR REMIT NUS. MO AROFA MERETE 
RiiginiS E TAX EHI, EUER E MER TDUT EAE CR, 

HISP  periodontics, periodontology 
研究 牙 周 组 织 健 康 和 奈 病 状态 下 结构 和 功能 的 科学 ,是 口腔 医学 
牙科 学 的 一 个 分 支 。 

牙 周 病 指数 periodotal disease index, PDI 
DERK MARE AAFAA NRI RENEA HEA 
以 反映 牙 辕 炎 的 程度 。 牙 眼 状 况 0 一 无 炎症 ;1= de Ep d 
炎 , 未 波及 牙齿 各 面 12= 轻 至 中 等 虚 眼 痰 ,波及 牙齿 各 面 ;3 一 重度 
棚 炎 ,明显 红肿 ,出血 及 温 疡 。 眼 沟 测 量 用 带 刻度 的 牙 周 探 针 测量 
牙 肯 的 类 面 中 央 和 近 中 类 和 角 处 的 眼 沟 深度 。 将 蕊 沟 测 量 的 结果 与 
牙 眼 状态 的 结果 合并 , 即 PPI。 其 记录 方法 如 下 (1) 如 眼 沟 底 在 条 
质 上 , 则 该 牙 的 牙 周 病 指数 为 3, 即 以 其 眼 炎 分 值 为 准 。(2) 如 该 
牙 有 一 个 测量 部 位 的 光 底 超过 禾 牙 骨 质 界 , 但 小 于 3mm CR. 
3mm), 则 其 牙 周 指数 定 为 4。 

"uff periodontal traumatism 
dise eh SHEER E ER GT t terr 6 F DEC JH i 9 0 n AE 
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FA, RE periodontal file 
前 后 牙 各 一 对 , 共 4 根 。 工 作 端 是 扁平 的 细 狂 ,未 端 贺 钝 有 光滑 面 
和 雏 齿 面 组 成 。 当 根 面 牙 厂 刊 除 后 将 本 器 仲 人 袋 内 , 刍 面 对 着 根 
面 .光滑 面 对 着 和 狂 壁 版 牙 的 长 坏 作 上 下 铁 动 。 用 以 键 光 根 面 。 

SEHE periodontal pocket 
EREM HRG ECT JL CARCER I E UE —. 87A 
炎 时 ,结合 上 皮 向 根 方 增殖 ,其 冠 方 部 分 与 牙 面 分 离 形成 牙 周 袋 ， 
这 是 真性 牙 局 签 。 

FAAR pocket marking pliers 
用 以 测量 于 周 提 深度 并 在 起 表面 做 记号 的 急 子 。 

FRR pocket probe, graduated periodontal probe, perio- 
dontal probe 
为 钝 头 \ 有 刻度 的 探 针 ,用 于 探查 牙 周 绕 的 深度 及 范围 。 

FARRE periodontal chart 
用 以 了 和解 窟 附着 丧失 情况 和 牙 周 稚 的 识 度 ,前 者 是 牙 绒 至 航 记 的 
深度 ,后 者 是 蚀 纤 至 答 底 的 深度 。 一 般 在 临床 检查 时 ,在 唇 ( 类 )、 
TNR ERE IP ORO A R .天 , 远 中 层 ( 类 ). 血 三 个 点 , 记 
录 在 牙 周 记录 表 中 。 

FA periodontal membrane, periodontal ligament 
AGRO ETREIUE LEES RO FE FEIER BRT Lr TOES NOCT 
骨 之 间 * 由 细胞 . 6 cR FE Hg s A A e de G Ie Po P 3e i n E 
ETE OREL US ERRATA s BERE EO TREES 2 SUR BE 
Ri. 

FARRE priodontal infiltration anesthesia 
TRE TRE PL ERE RE DEBET TALIA, 

FARF — dentoperiosteal fibers 
牙 周 膜 纤维 主要 由 胶原 纤维 和 oxytalan 纤维 组 成 ,胶原 纤维 的 数 
量 最 多, 构成 牙 周 膜 的 主要 成 分 ,主要 基 工 型 胶原 ,并 有 一 定罪 列 
方向 , 称 为 主 纤 维 , 一 端 埋 在 牙 骨 质 内 ，, 别 一 端 坦 和 人 牙 入 上 骨 内 。 主 
纤维 之 辣 为 杖 挫 的 结缔 组 织 , 称 为 间隙 纤维 , 牙 周 血 管 和 神经 穿行 
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FARB periodontal abscess 
并 和 非 独 立 的 疾病 ,而 是 牙 周 炎 发 展 到 隐 期 ,出 现 深 牙 周 竹 后 的 -~ 个 
常见 并发 症状 。 它 是 位 于 牙 局 伐 壁 或 深部 牙 周 组 织 中 的 局 限 性 化 
路 性 炎症 ,一 般 为 急性 过 午 , 也 可 有 人 懂 性 牙 周 脓肿 。 

FWAR periodontal pack, periodontal dressing 
主要 由 氢化 锌 、 松 香 .、 鬼 酸 等 粉剂 和 由 丁香 油 , 花 生 油 液体 组 成 。 
TRET FR RR AR ROE ,将 其 涂 在 牙 周 的 齿 龄 上 ,以便 任 
全 全 过 程 中 保护 组 织 。 枝 盖 在 牙 周 术 后 的 创面 , 具 育 收 伍 .止血 、 
保护 创面 作用 。 

FAHR periodontal packing 
AFIRE AR FR EP Gd tE 29 E A A T 2 61 £n BL E PR 
医 组 织 过度 生 长 , 防 正 感染 。 对 外 伤 或 本 后 松动 的 牙齿 起 暂时 图 
定 作用 。 对 本 后 出 血 起 到 止血 作用 ,并 可 暂时 防止 术 后 的 牙 正 部 
ib. 

牙 周 奸 塞 物 periodontal pack 
见 牙 周 塞 治 剂 。 

FAZ periodontal atrophy 
县 指 全 口 广泛 牙齿 的 银 儿 与 牙 村 上 骨 同时 人 退缩 ,牙根 暴露 ,但 无 明显 
炎症 和 创伤 者 。 是 由 于 牙 局 组 织 长 期 受到 各 种 损伤 , 刺 匣 的 作用 
暴 积 而 造成 的 ,或 由 于 牙 周 炎 所 造成 的 组 织 破 坏 , 当 治疗 后 或 口 腑 
卫生 状况 改善 后 , 牙 周 揽 壁 软组织 退 编 ,使 牙根 暴 柄 。 

FAR periodontitis,paradentitis 
牙 罚 组 织 的 炎症 反应 ,经 常 由 于 牙 银 炎 幕 延 人 于 周 组 织 。 

牙 周 指数 periodontal index,PI 
表示 牙 周 炎 病变 的 程度 ,为 4 级 ,= 无 明显 炎症 ;1 二 轻 度 址 炎 , 游 
高 银 有 明显 的 痰 症 , 但 未 波及 牙齿 的 各 个 面 ;2 一 牙 鹿 炎 已 波及 政 
肯 的 各 个 面 ,但 上 皮 附 善 无 明显 蕉 坏 ;3= 牙 周 炎 , 上 皮 附 着 破坏 并 
ARER ARRE ,但 牙齿 稳固 无 称 位 ,咀嚼 功能 正常 ,4 一 晚 
PTAR TARA , 移 位 ,无 功能 , 邑 诊 发 浊音 ,可 有 垂直 疝 松 动 。 
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FAAR periodontium, paradenium 
牙齿 周围 的 组 织 , 包 括 牙 眼 . 牙 周 官 带 和 牙 槽 骨 , 这些 组 织 支 持 牙 
上 货 牢 固 地 位 于 牙 措 骨 内 行使 咀 虽 荔 能 ,又 称 牙 齿 支 持 组 织 。 

牙科 铸造 包 埋 材料 dental casting investment 
铸造 时 包 埋 蜡 型 的 材料 ,材料 凝固 后 , 吉 温 去 螨 ,形成 包 坚 材料 内 
的 空 腔 后 注 人 合金 成 型 。 

F$ bur 
分 为 高 速 和 低速 两 大 类 ,各 分 为 长 短 柄 两 种 。 其 形态 有 球 钻 、 倒 锥 
LII ERE ,每 类 型 牙 外 育 本 同 大 小 的 型 号 。 

ERFAHREN arsenious acid pulp devitalizer 
主要 由 无 水 亚 砷 酸 , 订 香草 酚 .地 卡 因 、 丁 车 油 圣 等 组 成 。 用 于 牙 
MR S ,不 用 于 前 牙 ,乳牙 , 根 尖 孔 未 形成 者 慰 用 此 痢 ， 

M pharynx (NA) 
RDEURGATL RAA E e mh REE. HFE 
AAA AEA: FA d ARAR: CURRERE 
EIGHT e T-EEE&T.d EE. 

WR3S pharyngeal flag 
TAER KLIE. 

H$ pharyngeal wall 
HOR AH, TAE. 

咽 部 填塞 物 throat pack 
用 一 混 钞 布 填塞 物 放 在 韭 套 管 式 气管 内 持 管 周围 ,以 封 团 虽 后 部 。 

WEE pharyngoplasty 
咽 部 的 成 形 手术 。 

MA postpharyugeal flap 
TES H3 SERA SEC T. A ti REIRE BE E DURUM AIDE REIR A 
RARER EARR S TPLKIITMETILISEE 
RUNE fo RE SE d LRL UR (EC LO ELI AUS T REO 15 20m 
X4 6em, BRE ERR S EEMETE NS TS EROR EF. 

MFI parapharyngeal space 
SESS [8L Bt o FREMA HWER 36 PL UR PE] LR AI. 
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HE. DXSRURSTUISS BOKARDGRCRLRZUSIR ES ULDRROS 
RAM APARTIR EA EAR. SEIS RULERR REC 
出 着 肌肉 分 为 前 后 两 部 分 ,前 部 间 嵌 含有 咽 升 动脉 . 氮 外 动脉 ;后 
部 榈 路 含 有 预 内 动脉 , 表 脉 和 第 区 、 交 对 颅 神经 。 
AHRS pharyngeal speech aid prosthesis 
辅助 肚 咽 闭合 ,帮助 发 音 的 修复 体 。 
WH smokers patch 
E & fles EET GR E A EAE a E i A ehem E 
状 斑 块 ,界限 一 般 比 较 模 糊 - 在 棉絮 状 的 班 块 上 ,还 可 看 到 数量 不 
等 的 红 纹 ;损害 的 部 位 常 是 吸烟 者 衡 卷 烟 的 位 置 , 故 称 烟 次 。 
MAENE nicotinic stomatitis 
SERES Lo AA A RA HR SERIO BEE A F6 ÉL UR HORS B RE 
为 烟草 性 口 炎 。 
延伸 卡 环 extension clasp 
将 卡 环 辟 延伸 到 邻近 牙齿 的 倒 止 区 而 获得 固 位 。 
研磨 milling in 
一 个 表面 对 喘 一 个 表面 摩擦 的 磨损 。 
WEN milling machine 
FILELBERE EE C UESRER E PER UL 28. DIESE PERLE DIE E P 
机 器。 
HR eye, E 
REZA. 
ES eyelets 
— HERB E UE PE ERRE DI A HL APEE TRES] 
TIEREN. 
看 化 铝 种 杆 体 aluminum oxide implant 
SEE SEES SUE. 
氧化 锌 丁香 油 酚 zinc-oxide-engenol，ZOE 
主要 由 氧化 锌 .树脂 组 成 的 答 剂 和 由 丁香 油 、 微 懂 油 组 成 的 液 诫 。 
临床 上 可 作为 深 春 洞 试 补 或 充填 治疗 的 双 衬 层 的 底 屋 材料 。 
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Sic T SHABEREDEEEERI zinc- oxide impression paste 
Jà — ROGER RE PRE ENDE DR HESS HE Fg ET, A 
只 利用 其 流动 性 及 可 塑性 ,用 以 制 取 总 义齿 印 种, 作为 双重 印 模 法 
的 终 印 模 材 料 。 

EA articulation 
在 下 后 功 能 运动 中 ,在 不 脱离 鸦 接 般 的 情况 下 ,上 下 颌 牙 弓 由 一 个 
答 位 运动 到 另 一 个 苍 位 的 变化 过 各 

胶合板 occlusal pad 
XS B REFRA E LED 28 EAA RC E LA 
AATE CETUR GER P E ORETEGALSE UR. 

AR articulating paper 
由 红色 或 蓝 色 的 复写 材料 制 得 ,分 为 羡 型 和 薛 型 两 种 ,强度 较 高 ， 
主要 用 于 牙 答 面 接触 点 以 及 义齿 族 复 体验 关系 的 检查 。 
ÅJ bite fore 
—R in FERCS REGE ER TS UL I E F F R R IRL 2 

BERE bite wing film 
EHgRUPHXTHEZ—. METRE FIERA USTGEA , 常 
用 于 检查 邻 面 销 和 散 石 . 牙 艇 腔 的 大 小 , 廓 面 睛 与 艇 室 是 理 穿 通 和 
穿 通 程 度 ,以 及 充填 物 边 缘 密 合 情 况 等 。 

THX keyhole loop 
可 使 牙 作 近 远 中 向 移动 G EREAR. 

叶 状 骨 内 种 核 体 blade endosteal implant 
基本 外 形 坚 换 形 叶片 状 ,叶片 上 有 各 种 形式 的 孔 耻 , 周 国 组 织 能 够 
长 人 ,以 获得 固 位 . 

叶 状 乳头 炎 foliate papillitis 
叶 状 乳头 在 舌 仙 方 后 部 , 发炎 时 有 严重 放 散 性 疼痛 , 叶 状 肪 头 可 
红肿 或 增 大 并 稍 带 黄色 , 易 发 生 于 中 年 以 上 者 ,上 呼吸 道 感染 和 下 
夏 牙 下 重耳 尖 刺 激 为 最 常见 原因 。 

SUPR night guard 
BRERA EATA LAERTE Em. EAA 
来 保持 牙关 系 的 稳定 ,治疗 栖 下 馈 关 节 亲 乱 综 合 征 和 防止 牙 列 磨 
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d. 
一 般 矫 治 corrective orthodontics 

错 萎 畸形 的 矫治 中 与 预防 医治 . 阻 断 矫治 ,外科 娇 治 等 方法 相对 应 
的 一 种 托 治 方法 .是 口腔 正 彬 矫治 中 最 多 见 的 。 根 据 不 同 牙 颌 面 
LET LLCLLILBUODELIE NGOEEIENMD LIIS 
一 般 矫 治 方法 较 复 杂 ,应 由 口腔 正 畏 专科 医师 进行 ， 
遗传 heredity 

亲 代 无 论 在 外 部 形态 .内 部 结构 .还 是 在 生理 功能 上 的 特点 ,在 子 
代 都 有 表现 ,这 种 亲 代 传 给 子 代 的 现象 ,就 是 遗传 。 
遗传 控制 理论 genetic control theory 

认为 骨 的 生长 直接 受 遗 传 控 制 ,是 生长 的 主要 决定 因素 , 即 所 有 表 
现 型 由 基因 型 决定 . HAZ- MEARE H, 
遗 作 性 乳 光 牙 本 质 hereditary opalescent dentin 

又 称 为 牙 本 质 发 育 不 全 症 (dentinogenesis imperfecta) ,病变 特征 
为 牙 本 质 发 生 结 构 变 化 ,而 釉质 结构 基本 正当 EPI RE. 
传 。 牙 本 质 色 泽 呈 现 一 种 特殊 的 半 透 明 或 她 光 色彩 ,釉质 结构 基 
ap BRUTAL S E OH HOD BOE BL TUE UNE 
3K HP ,排列 不 规则 .由 于 牙 杯 质 不 断 的 吏 快 形成 ,成 牙 本 质 细 
胞 衣 变 消失 . 丹 室 三 小 或 消失 。 
遗传 性 釉 版 发 育 异 常 hereditary enamel dysplasia 

由 于 选 传 因 素 导 致 的 釉质 发 育 异 常 ,如 釉质 发 育 不 全 。 
ETERA walking bleach 

将 由 过 硼酸 钠 及 305% 8 LSU R A RL89 — 9 G es MERE E 
于 价 腑 中 ,用 暂 封 材料 封 住 ,用 于 漂白 己 做 过 根 充 的 死 髓 牙 。 
ZER alcohol torch 
HEZETA — ARS , T k EREE E ,使 基 托 
R8 fole FAE E 369 R eR B B BS 
ZÈ Sigmoid notch 

EFA. 
Xin denture border 

XU MEER. 
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MEREK denture bearing area, denture supporting area 
承 托 义 元 压力 的 区 域 。 

SAM denture curing 
WIELER DREN EARE E ERAT ERRE EAM 
固化 . 

X UE denture occlusal surface 
X eu rh B n — f 

XUER denture base saddle 
JUUUB RETE XO EOERIUUE PL EELER XE E RE ,是 排列 
人 工 牙 的 基础 。 

义齿 基 座 区 denture bearing area, denture foundation area 

圭 承 区 ,承受 义 项 力量 的 区 域 。 

SHERI demure adhesive 
是 一 类 暂时 性 辅助 义齿 固 位 的 粘 接 剂 , 主要 用 于 全 口 义 齿 固 位 不 
佳 的 患者 。 其 组 成 为 基质 树脂 .填料 .表面 活性 剂 .防腐 剂 . 调 昧 
MARARA. 

AME denture polished area 
ERLBLILIDLEITM 

义齿 热处理 processing of denture 
AEREE LLLA SS SETTE HE TE CE ERE IP ,使 塑料 
PUbXRER. 

SCPEEHOE denture resin packing 
EGEGBÉEDBREOJGHETIENSEM. 

义齿 稳定 denture stability 
TR SLT E TS Ge TD TAE. AFA. TED SERE 98 

XARRFA denture adsorption 
E A 7) Gdbiesion) fUf& 34 27 (cohesion), X f Ett A 5 fa 
Wo. dtu NER. MICE SEE BERE S SIR E R 
17.8 OE B E RSUTHDRUB I ECC ERE RE, 

XE E denture flask 


Fic HESS CECRURUCUS ESI LUE E P S Up COCA E E 


eife XS 


BBABXET. 

义齿 性 口腔 痛 denture sore month 

可 能 是 义齿 不 适合 或 基 托 内 某 些 不 正常 的 代谢 产物 和 饮食 营养 失 
ARR. 

义齿 性 口 炎 demture stomatitis 

戴 用 全 口 义 齿 的 无 著 颌 患者 常 发 生 义 肯 性 口 炎 ,通常 为 白色 念珠 
菌 病 。 表 现 为 文 齿 禾 盖 区 粘膜 松 软 、 漳 有 种. 义齿 的 组 织 面 常 有 食物 
残 滞 和 菌 班 ,种 者 常 需 进行 抗 真 东 治 疗 ,并 重新 制作 义齿 。 

X MEE denture flange 


义齿 基 托 的 边缘 。 

XARRA denture processing 
B RE FJ) RR BET REB SOHURE GERI. 

X obturator 
AEAEE ITE RE EGRUREIABL. 

异体 下 移植 术 allogenic tooth transplantation 
即将 因 各 种 震 因 而 拔除 的 完整 煌 康 牙 , 移 植 到 另 一 个 体 的 牙 模 窝 
上 内 。 可 分 为 同 种 异体 牙 移植 和 异种 异体 牙 移植 两 类 。 

异体 移植 物 allogenic graft,alloplastic graft,elloplast 
来 源 于 相同 种 篇 不 同 个 体 的 移植 材料 ,也 称 为 同 种 异体 殉 祠 材料 

RHH ectopic eruption 
牙齿 戎 出 不 在 其 正常 位 置 。 

FARER ectopic sebaceous gland, Fordyce disease 
ROEECEUGNE TUAR BUE MTIR RR — A RR 
于 粘 肛 下 ,也 无 自觉 症状 。 唇 红 部 也 是 异 冬 皮脂 叉 的 好 发 区 域 ,一 
般 上 层 多 见于 下 册 。 

RHEI heterotopic salivary gland 
BE BREL EP EEN DERE PP Pr Oh FEDERER R DLULRR ER. 
[derat fir GG Reo ER EU UT DL AE BERE HER e E RE RP E 

RF transversion 
牙齿 排列 顺序 及 位 置 不 正常 . 
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异种 移植 物 heterograft 
来 自 不 同 种 属 的 移植 材料 

RES HE pterygopalatine canal injection 
上 上颌 神经 阻 灌 麻 醉 的 一 种 方法 ,病员 闷 后 仰 , 口 张大 .上 颌 牙 验 面 
应 与 地 平面 成 9", 按 胆 大 孔 注 射 法 沿 肚 大 孔 进 针 后 ,将 注射 器 移 
至 间 机 ,保持 与 上 颌 牙 葵 而 成 45" 角 ,缓慢 进 针 3 厚 米 , 回 抽 无 血 后 
注入 麻药 3~4 EA. RRBEDCUS GL IE ISI AI SEA EUER LT 
d». LT Rmik WE. 

XNEGSGü  pterygopalatine fossa syndrome 
由 于 炎症 或 肿瘤 侵犯 SS n] BRI E E RRR E BARRE A E TR 
FE RE GUERERUARE . 

REAA perygomaxillary fissue point ,Ptm 
ERISCETEPA. 

WA pterygoid, Pc 
RISE ENSHILXA. 

AU  hammular notch 
AXFUSSRUHSRI ER S.T SAEUGERSRUGESNSEEBS 
3 FB LEE 6 AUREAS AE t 

WT  prerygomandibular space 
BAAS T SER A E BR n [8] P e POETE CST INI 

RW GIA pterygomandibular injection 
TFAAR 7g E RC ES RES CE UTOR DRIED 
VABKBICT 7T 6 £8 CREDO f e UT BUE TT UE FARR 
IRE EPAF T A A TER. 

RENAE amalgam pigmentation 
FEIR HH BS RR ET LA S FEA RT A SP EEE AA me A B3 E E SR b E 
牙 档 窜 内 而 引起 粘膜 发 生 黑色 病变 。 

URS silver amalgam 
是 把 末 与 银 合金 物 末 .按照 规定 的 比例 ,经过 研磨 调和 使 之 形成 合 
金 . 是 口 膝 科 应 用 历史 最 久 的 .主要 的 充填 材料 。 多 用 于 后 牙 充 填 
治疗 。 
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HE  gingivosis 
XUL EEEE EOS REO JL EE FERA K RIP E DL GB RR 
死 性 变化 ,使 牙 眼 的 高 度 降 忆 .形成 牙 认 的 局 部 缺损 .用 维 生 索 治 
FAW 

BRAR gingivoplasty 
修整 病变 牙 候 至 正常 形态 的 手术 。 

fi gingival pocket 
[IAEA DE AAR E O ALLIUM ENSE 
AERA. 

RE gum pad 
IURE E Jd*Cy 8E mI. 

SR gingival sulcus 
游离 齿 与 牙 面 之 问 的 环 状 狂 小 以 隙 , 称 为 眼 沟 。 深 度 约 0. 5 一 
zamm， 光 底部 为 结合 上 皮 

DARRERE periopaper, filter paper strip 
将 2mm x 10mm fS i f R Al 9 Ua E 30 E h f EIE 
0. 248 — Bic SC EUR ELLAS BE Hr PRECES WEER 
HP SI de o BB HE RR. 

iR gingiva col 
XpR CS PLE MA du Er n fe SP rh AED BS Hb CREER 
f. HW DHONDERUIDEUR EFE SC ERAEE, 

BEIM gingival curettage 
TREIESURE IER HERO E HE BER EUR Pr ERES IS ERE CESARE 
组 织 。 

ÜM epulis 
XRCTCE RIS Do 7P HERE RO EA LER ,多 数学 者 认为 是 机 械 、, 慢 性 炎 
性 刺激 引起 的 增生 物 ,切除 后 易 复发 ， 

RER gingivectomy 
指 用 外 科 手 术 切 除 增生 肥大 的 眼 组 织 , 根 秒 中 等 深度 的 牙 周 并 , 重 
建 牙 巷 的 生理 外 形 及 正常 的 眼 沟 。 
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HF gingival papilla, papilla gingivalis 
Ti BLA TS TEST 1 58 E e E LEE E A E RE, 

RAAS papillary gingivitis gingival papillitis 
Xn Efe gL3k 3 sr T ELO BUREAU dS ia Te UT 1 3L E 9 
急性 非特 异性 炎症 ， 

REG supragingival calculus 
trTTSESTaQHowfe ET6. CREARE WRR HE 
腺 导管 开口 处 对 应 的 牙 面 易 沉积 。 

EFHER subgingival curettage 
— Bb FG be ERN EE GO BR F ATG aa bt. E Ek T JE E PL DS ECT A E F 
ARARA A FRR ,平整 根 面 的 方法 。 

WTE subgingival scaler 
RUF SIBRER T TREO ELE FR G A E E e i8 AE AR F RE AA 
SPORT NOD RUTAS REE, 

眼下 牙 石 subgingival calculus 
位 于 良缘 以 下 的 牙 石 称 为 起 下 牙 石 , 星 黑色 或 榴 色 ,体积 小 而 硬 ， 
与 牙 面 附着 牢固 ,分布 绞 均 匀 5 SM SE e 

REARS ERAI fibromatosis gingivae hypertrichosis 
syndrome 
Je 88 EEE R GbR HR fe HUE D COR 99 ES PEIG E n A 
HADPUBO DERBI GE EIBNCOREEBBIAS. QUEE SEES 
fk he£BIEEX. DEOMKT.MUEX.EG m Sgodbm 
ARS. HUEIS TEM TUS RCKID RE IKET HE OE CE OUR AED, M 
切除 后 易 复发 。 

BTE GA dentogingival junction 
RTA AA TASEA bE TERDEE, M FEA 
底部 开始 ,向 根 兴 方向 附 荐 于 币 牙 骨 质 界 附 后 。 良 好 的 封闭 了 软 
硬 组 织 交 界 丸 ,此 处 牙 眼 内 有 多 组 不 同 走向 的 牙 艰 纤维 ,也 有 利 牙 
眼 使 其 紧 贴 牙 面 的 作用 , 邮 牙 结合 部 还 有 活 狂 的 防御 系统 .是 机 体 


防御 系统 与 外 部 致 病 因子 相互 抗争 的 场所 ;也 是 牙 周 病 的 始 发 部 
位 。 
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HFE  dentogingival fibers 
TERMEKET ELTE PROEATHRE IR SUPE THEO P iE f 
TORRES Bib SIRE STPER ER RT NE HE E 
多 的 一 组 。 

SUL gingivitis 
眼 炎 指 一 组 发 生 于 牙根 组 织 而 不 侵犯 其 他 牙 周 组 织 的 疾 六 ,包括 
急性 和 人 慢 狂 良 炎 两 大 类 。 

RÉP gingiva border 
IL DE 

RRR occult cleft palate 
PRRBTESGEOERLA. 

HH impression 
FH TT 48 HERDAR Ei E 0 7E LE SR, SE AE i EO JL EE HH £L D 
B. 

aike impression material 
几 于 记录 牙齿 和 口腔 软组织 的 解剖 形态 及 其 关系 的 一 类 材料 。 常 
用 的 印 模 材 料 有 藻 酸 盐 缠 性 印 模 材 料 . 硅 宰 胖 弹性 印 模 材 料 . 印 模 
石 胎 以 及 印 模 惠 等 。 

SEHEN impression compound, modeling compound, modeling 
plastic impression compound 
Xe CR SA ER . 洞 请 剂 .颜料 等 组 成 ,是 一 种 加 热 软化 ， 
稚 却 后 硕 佑 的 可 塑性 印 模 材 料 , 可 反复 操作 ,三 园 后 无 弹性 。 是 一 
种 可 逆 性 的 印 宰 材 料 。 用 于 取 第 一 次 初 模 ,或 制作 临时 特殊 托盘 。 

MAMA impression paste 
En 4t 4L 6k En REE R. E Eb ERER T RE R SE. E AR, E 
SEAE ATEREA FARHA eE. 

PH impression wax 
i FRIR, ATEO PRBE H FA AA eR C IE 
PAARL PA EE EE BR ERO BR f UR. DIC F GE FA F E He LI A E 
LIT ME EEUU M 
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PA impression coping, transfer coping 
ATELHR ERE ECHO SPRR DE Tc SP Mri E09 eod (or R 
Té ,在 Branemark 系统 中 统称 为 印 模 帽 。 
EDÉCE complaster, impression plaster 
E ROI RETE BOO SEUPEEESL ED EEA KC EE SCR EO BUR. 
用 适量 的 水 进行 高 速 调 和 后 ,具有 民 好 的 流动 性 及 可 望 性 ,用 以 制 
取 需 焊接 的 部 件 或 总 义齿 的 终 印 模 。 
印 模 托盘 impression tray 
是 用 来 盛 放 印 模 材料 , 放 和 信息 者 口内 取得 印 模 的 一 种 工具 。 
MALERE infantile cortical hyperostosis (Cattey's 
disease) 
以 皮质 骨 异 常 增 厚 为 特点 的 一 种 疾病 ,多 见 于 锁骨 及 下 癸 骨 
应 变 strain 
村 料 受 外 力 后 内 部 结构 发 生 形 变 , 这 种 被 动 已 形变 , 称 为 应 变 。 
应 力 stress 
当 外 力作 用 于 物体 时 ,物体 内 部 某 点 处 惩 分 面 上 单位 面积 通过 的 
力 , 称 为 该 点 处 的 应 力 。 应力 是 向 量 .根据 其 与 微分 面 的 关系 可 分 
为 正 应 力 和 尊 应 力 ; 二 者 的 合 应 力 称 为 全 应 力 。 根 据 微 分 面 的 作 
用 方式 ,可 分 为 拉 应 力 和 压 应 方 。 
应 力 副 承 托 区 secondary stress bearing area 
支持 力 较 差 ,不 能 承受 较 大 咀嚼 压力 的 区 域 , 分 担 主 夭 托 区 斯 承受 
MTH. 
应 力 缓冲 器 stress breaker 
An SCR RES ER ERE 。 
BARAA broken stress bridge 
X SETS BF CBE PG PRISES E i OG — 88 5S ELI DS TEE ARE 
另 一 端 与 活动 连接 体 相 连 。 
应 力 屏 stress shield 
mE SU. 
REZ)ZEGKÉE(E primary stress bearing area 
承受 压力 最 大 的 区 域 , 包 括 上 下 岳 牙 模 财 的 区 域 。 
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EE hard palate 
鹏 的 坚硬 的 前 部 ,其 主要 结构 为 骨骼 , 界 于 鼻腔 和 口腔 之 问 。 

EA lamina dura 
TARGAR EATR STAMPAR COT ERE RE 
为 阻 射 .形成 环绕 牙根 的 自 线 

硬化 性 牙 本 质 sclerotic dentin 
见 延 明 牙 本 里 。 

KRAM  verrucous leukoplakia 
属于 非 均 质 性 名 丙 , 疆 块 委 面 有 不 规则 尖 头 或 鲁 关 的 外 突 性 病变 。 

症状 黄 靖 verruciforim xanthoma 
叉 叫 组 织 细胞 增多 症 YChistioeytosis YY), 病变 表现 为 发 白色 的 病 
状 表面 或 发 红 的 溃疡 状 表面 ,多 见 干 牙 眼 和 牙 模 贱 .特征 为 在 结 弹 
组 织 有 她 头 中 充满 泡沫 样 黄 瘦 细 胞 ,表面 旦 疣 状 并 掀 以 外 化 不 全 的 
上 皮 , 黄 瘤 细 胞 的 深度 一 般 不 超过 上 皮条 突 的 末端 。 

EHHE verrucous hyperplasia 

Xn] DLE SEIT 3L 3c er B Coral florid papillomatrosis ,特征 为 形成 
3j 38 Hi n HORSE BID UR C DUE HR UBI A DOOR LL 
头 状 的 病变 , 色 鲜 红 , 多 发 于 老年 人 ,病理 改变 为 多 发 性 息肉 状 突 
&. 

游离 端 画 定 桥 free end fixed bridge 
一 侧 以 固 位 体 烙 结 于 基 牙 上 , 另 一 端 游 高 。 

JU free gingiva 
E BRL 0953] 4E , do | EEG. T E T T 55 A BE AE RE ae e T h A8 
ARREARS H. KER A RML. 

HARAR free gingiva margin 
TEN A Te m Matk, 

WAR free gingival groove 
FARSHE EKARA — HRS PR A S 

NEAR migratory glossitis 
游 走 性 舌 炎 多 发 于 舌 背 , 呈 不 规则 的 缀 状 乳 头 剥 脱 区 , 绕 以 白 或 黄 
白色 高 起 的 弧 形 边 绿 . 损 害 具 有 明显 的 游 走 性 ,往往 在 一 异 夜 间 改 
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变 其 原来 的 形态 和 位 置 .一 般 自觉 症状 不 甚 明 显 。 丝 状 乳 头 消失 ， 
KARKI EE REKAT RARER HERA REANA 
He 

游 高 端 局 部 义齿 ”distal extention of partia! dentare, extention 
base removable partial denture 
可 摘 局 部 义齿 的 鞍 基 在 一 侧 或 两 侧 基 牙 的 远 中 , 即 远 端 无 基 牙 的 
可 摘 局 部 文 齿 。 

有 和 孔 印 模 托盘 perforated impression tray 
具有 孔洞 的 印 模 托 盘 ,此 种 托盘 可 防止 印 模 材 料 与 托 获 分 离 。 

有 限 性 矫治 limited orthodontics 
如 果 牙 颌 系统 正在 发 生 一 种 不 正常 的 咬合 关系 ,可 及 时 采取 一 些 
方法 消除 其 原因 并 阻 断 正在 发 生 的 畏 形 :这 种 方法 称 为 阻 断 性 矫 
ARRA- ERE LAA RENK. 

有 效 限 性 ”working range 
是 一 个 线性 值 , 其 大 小 代表 号 丝 或 矫治 林 料 可 发 生变 形 的 极限 程 
EE ,在 此 范围 内 未 超过 材料 的 限 痉 ， 

诱导 麻醉 induction of anaesthesia 
EIE M 8-35 pr Bt v d H] — Re inp RR] ,使 病人 由 清醒 到 无 意识 状态 
FRIR. 

Wi enamel lamella 
釉 板 是 一 薄 的 板 状 结构 与 下 的 长 黄平 行 ,垂直 于 牙 面 ,' 有 的 停止 
在 灿 质 内 :有 的 达 灿 牙 本 质 界 ,甚至 伸 到 牙 本 质 内 * 在 酷 片上 观察 
旦 隙 状 结构 。 烤 板 的 成 因 , 可 能 是 在 得 质 发 育 时 期 由 于 某 些 库 碍 
的 结果 。 釉 板 内 含有 和 较 多 的 有 机 物 ,可 为 上 肾病 病原 菌 侵 入 的 途径 、 
iB dinde c.m Bd REEL T BERE Y" Varie UL 
而 发 生 再 厂 化 。 

MM enamel tuft 
釉 从 起 外 和 籼 牙 本 质 界 向 牙 表 面 方向 散 开 ,其 高 度 约 等 于 釉质 厚度 
Bü LSSI REAR. HAE — SEA eE E ER HE x eh 
柱 在 不 同 的 平面 及 不 同 的 方向 重 允 投射 ,形成 从 状 影像 。 
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WARA perikymata 
裔 质 表 面 有 许多 呈 平 行 排列 的 浅 钙 线 纹 , 围 绕 牙 齿 表 面 :间隔 为 
30~100um 寅 ,在 牙 颈 部 较 明 显 , 称 为 釉 面 横 纹 , 基 牙齿 显 节律 性 
发 育 的 现象 , 即 抽 质 生长 线 到 达 牙 此 表面 的 部 位 。 

Wii enamel spindle 
WdeTETT Je p EL ER. TT SCR GL TEMO D 
RE F E FE LN G E E A E CIL i TE cn PALO RR C ER 
之 同 , 示 端 联 大 ， 在 干燥 的 牙 磨 片 中 , 釉 楼 的 有 机 物 分 解 , 所 留守 
中 为 空气 所 代 蔡 ,在 透射 光 下 空隙 呈 黑 色 。 

WE enamel cuticle 
355b A BR TE OE E A A TF EC E e i o e A E. 
E FCAR AE PAIRS E R H o PT E E TU d Rl E EE JR e B2 
WHERE. EHE HKF EARE IT U EROR TE R 
BERK, BEFARAT I. 

MASA salivary pellicie 
KRISER C UE HE EIE e E E E NUR e d — R E 
膜 , 其 厚度 一 般 不 超过 Lem, Je E SER D C DE 02. FR PLUIE E R 
去 以 后 ,在 几 小 时 内 可 以 重新 形成 。 

TA enamel 
ER EE ESILI AL MATTEA. ER TL GRRR E E 
透明 状 , 是 人 体 中 最 硬 的 组 织 , 无 机 物 约 占 96%。 

RRAZ enamel opaque spot 
XARF ÉEIEADE RON EDU TUCTOR ERE. -RARA — 
个 或 数 个 牙 爱 黑 ,项 质 表面 光滑 ,是 由 于 釉质 透 光 率 的 变化 引起 ， 
是 发 育 期 有 机 物 沉 积 麻 碍 或 钙化 不 全 的 结果 。 

釉质 发 育 不 全 。 enamel hypoplasia 
釉质 发 育 不 全 是 一 种 基质 发 育 障碍 ,可 能 由 于 成 釉 细 胞 变性 坏死 
导致 币 质 基质 不 能 形成 或 已 经 形成 的 基质 不 能 矿 化 ,致使 基质 发 
生 塌 隐 或 皱 析 , 形 成 永久 性 抽 质 缺陷 即 苛 匡 发 育 不 全 。 表现 为 区 
Loi lg BODL RENE RA 
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HASLER enamel hypocalcification 
猎 质 钙化 不 正常 ,但 是 形成 的 最 并 无 改变 ， 临 床 可 见 白 色 不 透明 
釉质 .由 局 部 ;全 身 和 遗传 性 原因 引起 ,包括 局 部 性 釉质 钙化 不 全 
和 聚 统 性 籼 质 钙化 不 全 ,前 者 由 局 部 性 钙 伟 不 全 引起 并 只 涉及 牙 
冠 局 部 ,后 者 由 全 身 性 原因 引起 ,往往 累及 一 组 或 全 口 牙 齿 。 

Mh EK incremental line of enamel 
又 称 为 芮 氏 线 (Retzius line) . MERRER TEAR H ,线条 自 币 牙 
本 质 界 向 外 , 沿 着 籼 质 形 歹 方 向 .在 牙 尖 部 旦 环形 排列 , 近 下 顶部 
呈 讲 行 线 , 横 肘 片 线条 呈 辐 心 环 状 排列 ,其 宽度 和 距离 不 等 。 生 长 
线 到 达 秆 表面 时 即 为 釉 面 模 纹 ,是 釉质 发 育 的 间 敬 线 ,发 育 不 良 的 
牙 尤 为 明显 。 

HE enamel pearl 
ARE HARET HOR E ER E H. E EEE T 
根 分 刃 处 的 牙 凤 质 表 面 , 接 近 灿 牙 骨 质 界 处 .有 时 由 炙 质 构成 ,有 
时 其 中 还 含有 牙 本 质 。 

HH enamel rod, enamel prism 
釉质 的 基本 结构 是 灿 柱 , 釉 柱 是 细 长 的 结构 ,直径 平均 4~ 6nm', 起 
于 釉 政 本 质 界 , 皇 放射 状 贯 穿 釉 质 全 晨 , 达 到 牙齿 表面 。 电 镜 下 秋 
柱 由 许多 有 一 定 排列 方向 的 扇 六 梳 柱 形 蝇 体 组 成 。 

MH enamel rod sheath 
LUNLDSIILEPIIMODIZEPII IEEE LA 
3B — UERBO HE HOD FR] I FO HUE RA 

语音 矫正 器 speech aid appliance 
对 脸型 术 后 患者 所 采用 的 政变 发 音 习 惯 的 语音 训练 器 。 

语音 治疗 speech therapy 
通过 话音 锋 正 器 进行 语音 训练 ,达到 矫正 治疗 目的 

预防 口腔 医学 “prevettive dentistry 
以 人 群 为 主要 研究 对 象 ,用 预防 为 主 的 思想 ,针对 人 群 中 口腔 疾病 
的 消长 规律 ,采用 基础 科学 和 环境 卫生 科学 等 方法 ,探讨 自然 和 社 
会 环境 因素 对 口腔 健康 和 疾病 的 作用 规律 .应 用 口 胜 健 康 调查 和 
流行 病 学 等 原理 和 方法 ,分 析 环 缠 中 主要 致 病因 素 对 人 群 口腔 健 
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ORO DA Y ET RE RR EREE E 22236 E EGRE 
pl qu big gb 

预防 口腔 正 因 学 ”preventive orthodontics 
采用 各 种 捕 施 ,防止 在 牙 颌 顾 面 的 是 胎 发 育 和 后 天 发 育 过 程 中 ,由 
于 各 种 先天 .后 天 环境 因素 的 影响 而 造成 异 葵 畸形 。 

预防 性 扩展 ”extension for prevention 
为 了 预防 旺 病 ,将 窝 洞 的 边缘 或 外 形 线 扩 延 慰 自 洁 区 ,或 是 容易 清 
ARER. inda C LE BUR ERIS HE, 

RAR healing screw healing cap,cover screw fixture cover 
REDAREA ARE, ,利用 螺纹 旋 人 并 固定 于 种 植 体 体 部 ， 
起 暂时 狐 羡 种 植 体 体 部 与 基 桩 衔接 孔 的 作用 。 

WAEA healing abutment, permucosal extention, gingival 
former 
HPR RRA ED E $8 R T AR AIE BE H BO 6 TTE IR E AE RI PT RUE 
E CO ECPORELHB S AFRUA e MERRUT HEREA fb 
REUS EE iR RT LURE SS E BE EA A AR ERE SA A A MR E 
植 体 顶 端 之 间 。 

原 发 性 办 创伤 primary occlusal trauma 
由 于 异常 或 过 高 的 输 力 施 于 牙 周 支持 组 织 , 使 正常 的 牙齿 所 致 的 
She. 

原 发 性 骨 移 位 Primary displacement 
即 当 骨 块 本 身 增 生长 大 时 所 产生 的 物理 性 移动 ,如 上 便 骨 主 莹 为 
向 后 .向 寺前 二 个 向 量 生长 ,使 其 产生 向 前 和 向 下 的 移 位 。 

原 发 性 牙 本 质 “ primary dentin 
在 牙齿 发 育 期 所 形成 的 , 当 牙 齿 概 尖 孔 形 成 时 ,牙齿 发 育 即 告 完 
成 . 即 在 此 之 前 形成 的 牙 本 质 。 

E round tube 
dü ABUS RIDERE. MIRE AH T ERR IS IRL 

圆 形 弓 丝 round wire 
正 畴 娇 治 中 使 用 的 回 形 的 矫治 马 丝 。 
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远 中 栅 形 切 很 术 distal wedge procedure 
切除 牙齿 远 中 的 块 状 组 织 , 以 碱 少 牙 周 拖 深度 ,常用 于 第 三 磨牙 拔 
LJ TES Xi LER 

Jimi disteangulat impaction 
FR 5P r1 89 8 Feo X rP 2 FAL TI TEE HRLZT AR Re UR Hh RE MC EEG 
称 为 远 中 向 阻 生 。 

mpi distoversion 
牙齿 错位 在 牙 弓 中 正常 位 置 的 远 中 ， 

mpi distocclusion 
当 正 中 鸦 位 时 ,上 第 一 恒 磨 相 的 近 中 科 尖 咬合 于 下 第 一 恒 磨 牙 的 
近 中 类 沟 的 近 中 。 

远 中 阶梯 distal step 
下 第 二 她 磨牙 处 于 上 第 二 乳 磨牙 远 申 面 之 后 。 此 种 情况 下 , 替 牙 
期 恒 磨 牙 为 远 中 尖 对 尖 关 系 ,在 蔡 牙 过 程 中 几乎 不 可 能 调整 为 中 
性 熙 ,并 会 导致 恒 牙 完全 和 远 中 禾 。 

越 隔 纤 维  cransseptal fibers 
越 隔 纤 维 是 牙 良 固有 层 胶 原 纤 维 中 横 跨 牙 槽 中 隔 , 连 接 相 邻 两 牙 
的 纤维 ,只 奔 在 于 牙齿 邻 区 ,起 于 牙 银 纤维 群 的 根 方 牙 骨 质 , 呈 水 
平方 向 止 于 邻 年 相同 部 位 ,支持 近 远 中 牙 起 ,保持 相 邻 两 牙 的 位 
置 ,阻止 其 分 离 。 

ADES kinematic face bow 
在 制作 收复 体 时 用 于 与 输 架 连接 的 面 弓 ,其 末端 可 以 调整 ,使 下 颌 
旋转 轴 定 位 。 


Zfü Zangle 


由 Merrifield 8 B Ei 3A h Ex £8 PUER RE A E Le AO e UL HS TE 
HOP SENSE RILfB. GERRNUSUmpunfE UID EI. m GE 


* 233 ， DELE. 


可 能 与 此 线 正 切 或 在 该 线 微 后 

和 暂 封 材料 temporary stopping, stopping dressing 
指 对 牙 髓 刺激 作用 轻微 .不 会 引起 牙 丹 炎症 ,对 炎症 具有 安抚 作 用 
的 烤 料 。 临 康 常用 氧化 锌 于 在 油水 门 订 , 还 具有 阻止 冷 热 刺激 传 
导 的 作用 ,但 在 诞 液 中 可 不 断 发 生 溶解 。 

WEH temporary base plate 
HEFIN D at AE FA hia BETERE FE. Æ h e ebl tE s AA HA G E B 
成 的 。 

"RENTES interim palatal cleft prosthesis 
ATEHER ERRAK- HERRE MHEN. 

WHEELS interim ocular prosthesis 
临时 性 的 义 眼 修复 体 。 

暂时 性 义齿 interim denture, temporaty denture 
一 种 临时 牙 修复 体 ,具有 保皇 外 观 .改善 咀 虽 功 能 、 验 支持 ,或 便于 
病人 习惯 于 用 人 工 蕊 代 品 代 幸 天 然 牙 等 作用 ,直到 完成 永久 性 的 
修复 体 。 又 称 过 渡 性 义齿 。 

暂时 性 阻塞 路 interim obturator 
一 种 暂时 性 的 关闭 异常 并 口 或 裂隙, 如 租 裂 或 口 . 鼻 瘦 道 的 装置 . 
用 于 永久 性 收复 完成 前 。 

妆 状 切 牙 。 screw driver shaped incisor 
也 叫 改 锥 状 切 牙 , 上 中 切 牙 切 缘 比 牙 舌 部 窗 小 , 尖 角 加 钝 , 似 改 锥 
状 或 症状 ,是 先天 性 梅毒 牙 的 一 个 特征 。 

早期 间 合 弹 陶 early closing click 
闭口 初期 关节 弹 响 ,是 里 下 俩 关节 紊乱 综合 征 的 一 种 临床 表现 。 
表 永 关节 盘 明显 超越 了 关节 结 节 , 常 出 现在 半 肛 位 患者 ,多 为 收 外 
肌 荔 能 亢进 车 成 。 

早 咬合 接触 premature contact 
APh A HE BERTA ELE M 35 TI SR TAL IE SP RUE Te C e f 
TR AL SÉ SERE , 而 产生 紊乱 。 

Wi alginate 
RR SCKBHEEHS ESL E E RT. 
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茹 酸 盐 印 模 材料 alginate impression material 
为 常用 印 模 材 料 ,其 组 成 成 分 是 营 酸 甘肃 密 糖 醋酸 的 盐 类 , 印 模 材 
料 的 应 用 其 可 溶性 盐 类 ,如 匣 酸 钢 , 营 酸 钾 等 。 加 人 作用 剂 ( 如 硫 
EO ,与 水 调 合 后 ME REER EA R CN RU HU EE DUREE 

EFES odontoblast 
Ta HECET FREE ESI 5; NL A T 2 HR AE HEI R E E Ee 
细胞 成 柱状 , 核 卵 圆 形 , 位 于 细胞 的 基底 ,细胞 顶端 有 一 长 的 突起 ， 
位 于 管内 , 胞 浆 突 起 伸 人 牙 本 质 小 管内 ,内 含 物 很 少 ,主要 有 微 管 
及 组 粒 , 偶 见 线粒体 和 小 泡 ,无 核 粒 体 和 内 质 网 。 成 全 本 质 细 胞 之 
BARRER, B HIRERE. 

FSA odonioblastic process, Tomes process 
EF A A E i F A R a a A E, e FAE E T A A 
内 但 ,排列 成 一 排 。 造 牙 本 质 细胞 突 伸 人 牙 本 质 小 管内 ,在 其 整个 
形成 过 者 中 ,分 出 细 的 小 支 伸 入 小 管 的 分 支 内 ,并 与 邻近 的 窒 起 分 
支 相 联系 。 

ŠER arthrogtaphy 


将 造影 剂 注 和 信件 乃 内 ,X 线 成 您 根 据 造影 剂 分 布 情况 ,显示 邻近 组 
E: 


泽 斯 特 铺 凹 附着 体 Zest anchor attachment 
先 制备 根 管 以 容纳 阴 型 套 简 部 分 间 粘 固 于 其 中 ,其 国定 在 义 告 基 


托 内 的 阳 型 部 分 呈 辆 柱 形 ,顶端 有 一 球形 头 , 系 尼 龙 制 成 ,有 一 定 
me. 


增强 支 抗 reinforced anchorage 

为 了 防止 支 抗 韦 失 ,采用 增加 支 搞 牙 效 目 ,利用 基 托 . 牙 尖 锁 结 等 
方法 ,增加 支 抗 牙 的 抵抗 力 , 称 为 增强 支 杭 。 
WEER hyperplastic gingivitis 

HETENDE RA AWA W FRR T IR OF Bi ze 
BRETAR Febr fom ARAR e (9 S E CT 
症 手 增生 。 
增殖 hyperplasia 

细胞 分 裂 , 数 目 增多 .是 骨 的 一 种 生长 方式 。 
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增殖 性 脓 性 口 类 — pyostomatitis vegetans 
又 叫 口腔 脓 皮 病 ,口腔 粘膜 形成 多 发 性 乳头 状 窒 起 、 肤 性 丘 屯 和 小 
演 炉 的 疾病 。 好 发 于 中 青年 男性 ,口腔 各 部 位 都 可 以 发 生 . 阁 痛 不 
明显 。 和 乳头 状 窒 起 由 复 层 鳞 状 上 皮 及 朴 松 结缔 组 织 组 成 ,结缔 组 
织 内 大 量 的 炎症 细胞 浸润 ,并 能 形成 上 皮 内 脓肿 或 上 点 下 脓肿 . 
MA  campho- phenique 
RE BUHDIE BO 05 8 A ,这 种 合剂 较 单 用 栈 的 刺激 性 小 ,消毒 力 强 ， 
RT HEBSUB GRON GEHE, 
Aen fe dL HIS AE syndrome of hyperkeratosis palmoplan 
taris and periodotoclasia 
有 皮肤 角 化 过 度 及 牙 周 组 织 的 严重 破坏 。 
AFEK mantle dentin 
牙 本 质 间 质 为 态 化 的 间 质 ,其 中 含有 | 型 胶原 纤维 ,纤维 的 排列 大 
SUdT5 TENURE E SENE REHE HE SS HERI S IEEE 
385) BOR SERE AER. 
MEG masking 
Tfl (E eie sk EAT ESI. HETA ECT CREER SN IER I 
OR FII CGUR EGER ELTE FREU EE x EROS E. 
$H SEE) pin hole 
制备 在 牙 本 质 上 , 针 道 深度 约 2—3mm. i£ 0.50. 6mm, 
真空 吸引 器 ”vacuum suction 
利用 真空 负 压 吸引 原理 进行 吸引 的 机 器 。 主 要 用 来 吸引 省 液 . 迄 
液 及 分 小物 等 ， 
真空 铸造 机 vacuum casting machine 
由 真空 冲压 铸造 炉 .可 控 硅 温度 控制 器 .真空 系统 装置 .冲压 系统 
装置 及 电气 控制 系统 所 组 成 。 培 等 时 先 将 合金 放 在 和 铸造 坊 的 培 娲 
中 加 热 焙 化 ,再 将 焙烧 好 的 居 圈 倒置 在 寺 吉 口 上 ,加 以 固定 。 倘 转 
真空 冲压 炉 , 先 按 真空 铸造 电 钮 ,再 按 充气 电 钮 完成 铸造 。 然 后 开 
动 水 冷 系统 ,冷却 备 造 炉 , 最 后 打开 炉 盖 , 取 出 敌 图 。 
诊断 模型 ”diagnosis cast 
汶 了 了 解 牙齿 颌 骨 发 育 , 以 及 牙 纪 的 拥挤 度 而 取得 的 模型 。 
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ttii occipital anchorage 
以 顶部 作为 支 抗 部 位 , 称 为 杭 支 抗 。 
镇 静态 conscious- sedation 
指 在 牙科 麻醉 时 ,使 清醒 病人 免除 丽 惧 和 对 药物 的 焦 记 的 一 种 镇 
XS fremitus 
&jrrp He féda X Ern o se 9H —- PREDER. LAANA 
H EHE LRURECRD P F A C TR BEL 
EF leveling 
ERTER 05 HORE PE PUBL HT S iak EEF, Ea ERIT EE 
ARIAT fe Ka A 38 Fe] FL AE FR EL PIC UE ORE TER R, AR DR 
获 , 打 开 了 咬合 ,使 之 利于 下 阶段 治疗 中 牙 邹 的 重新 定位 及 咬合 关系 
的 调整 。 
整体 移动 ”bodily tnovetment 
牙 冠 和 牙根 作 相 同方 向 的 等 距离 移动 , 称 为 牙齿 的 整体 移动 。 
整体 铸造 ”one piece casting 
指 可 摘 局 部 义齿 的 支架 包括 卡 环 , 癌 楼 固 位 体 . 连 接 体 .加 强 丝 .加 
强 网 等 一 次 整体 适 造 完成 。 
正常 验 normal occlusion 
牙齿 大 小 ,形态 正常 ,排列 整齐 ,后 牙 中 性 和 狸 关 系 , 上 下 颌 牙 尖 富 咬 
全 关系 好 ,上 下 牙 纪 中 线 一 致 ,与 面部 中 线 协调 一 致 . 材 著 覆盖 正 
常 .分 别 为 1~2mm, 政 倾 癸 度 正常 ,无 扭转 ,和 雅 平 面 较 平 。 
IERRARERS  orthognathic surgery 
正 便 外 科学 是 应 用 正 畏 技 术 移动 牙齿 6 PEREFOR EDU OR] 
以 禾 治 牙 颌 面 蝴 形 的 一 门 科学 和 艺术 。 是 从 整形 外 科 . 口 腔 颌 面 
外 科 , 口 腔 正 畸 科 分 化 并 发 展 而 来 的 一 个 新 的 分 支 学 科 。 其 主要 
目的 是 ,中 协调 面 中 及 面 下 1/3 比例 .改善 面部 美观 :他 矫 治 错 熙 
蝴 形 ,恢复 与 咬合 相关 的 牙 骨 关系 ,以 获得 良好 的 咀 咀 功 能 ;加 维 
持 牙 列 , 颌 骨 的 永久 稳定 ,避免 酝 形 复发 。 
正人 学 ”orthognathics 


指 对 生长 发 育 完成 后 的 严重 的 骨 尖 性 错 葵 畸形 需 来 用 外 科 手 术 的 
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DERRER AERE. 

Emi orthodontic tetainer 
错 萎 畸形 经 过 治疗 后 .牙齿 或 颌 骨 移 动 到 其 一 特定 位 置 ,为 了 将 牙 
沧 或 癸 骨 保持 在 这 一 特定 位 置 ,使 其 骨 质 及 其 邻近 组 织 恢 复 
正常 而 戴 用 的 装置 , 称 为 保持 器 。 

EMH orthodontie stress and tension gauge 
用 于 计 测 橡皮 图 和 弹簧 的 压力 及 拉力 的 一 种 工具 。 

EWAH orthodontic appliance 
是 一 种 治疗 错 狂 畸形 的 鞭 置 。 它 可 产生 作用 力 aa N, o 
肌 功 能 作用 方 和 精 娇 治 器 使 瑚 形 的 便 骨 、 钳 位 牙齿 及 牙 周 支 持 给 织 
发 生变 化 ,以 利于 牙 癸 面 正常 生长 发 育 。 

EJ orthodontic force 
BE ER E PCIE SEIS]. IE ERR FE FREIER EGET UE 
TE REG B] PR RO EP 2l PLE TA HET 。 

Eik orthokeratosis 
在 上 皮 的 最 表面 ,为 角质 化 的 细胞 , 呈 扁 平 六 角形 蟒 状 , 充 潢 嗜 酸 
性 角质 ,如 果 细 胞 核 消失 , 称 为 正 稻 化 ， 

正中 额外 牙 — mesiodens 
见于 上 铬 恒 中 切 牙 之 间 的 多 生 牙 , 常 呈 园 锥 形 , 根 握 , 称 正中 烙 外 
F- 

EPRA centric relation , median relation 
挫 下 额 不 偏 左 , 不 偏 右 , 适 居 正 中 ,局 突 处 于 下 颌 关节 窝 的 后 位 , 稳 
定 且 可 重复 ,是 一 个 功能 性 最 后 位 置 。 此 时 下 额 骨 对 上 人 铬 骨 的 位 
置 关 系 , 称 正中 关系 。 

正中 关系 验 centric relation occlusion 
在 下 岳 对 头 部 及 杜 下 后 关 节 四 的 居中 后 退 的 位 置 关 系 时 .上 下 政 
货 发 生 接 触 . 称 正中 关系 葵 。 

正中 关系 强 centric relation arc 
在 正中 关系 范围 内 ,下 颌 开 合 过程 中 所 有 的 路 线 

正中 关系 位 centric relation position 
下 额 适 居 正 中 , 贞 突 处 于 下 锯 关 节 窝 的 后 位 ,附着 于 下 馈 骨 的 肌肉 
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韧带 都 处 于 自然 状态 ,在 适当 垂直 距离 时 ,下 古 对 上 骆 的 位 置 关 
系 , 佣 突 在 此 位 置 时 称 正中 关系 位 。 是 一 个 稳定 而 可 重复 的 位 置 。 

Ep centric occlusion, central occlusion 
指 上 下 牙 弓 验 而 接 般 最 广 , 牙 尖 相互 交错 的 位 置 , 属 牙 对 牙 的 关 
X. 

正中 车 向 记录  centric interocclusal record, centric check bite 
fü Br — M EEFCEIB E ET ECT LRERUTS EE OS BULL RUE 
Zug P lE HEERE TF EFR RDDR. 

正中 滑动 centric slide 
HEt RS RE A MDA SRA ER Teo 

EpEKAA media rhomboid 
EREET CECRORSLAUE HS EE PRAFERAD SIRE BO. 
如 杏仁 大 的 红色 无 乳 关 区。 有 的 表面 星 平坦 的 红斑 ,有 的 病变 在 
红斑 基础 上 有 笋 个 高 起 的 结 节 ,无 自觉 症状 。 组织 学 上 无 正常 的 
丝 状 乳 头 和 菌 状 乳头 ,上 皮 表 层 和 覆盖 罕 起 的 结 多 组 织 乳 头 , 故 使 老 
面 发 红 , 固 有 层 中 有 程度 不 同 的 慢性 炎症 细胞 浸润 ,念珠 菌 感 染 
BISRE S REN KEE. 

IEBEÉERP median rhomboid glossitis 
REEERE ENA CEH, TAHE TER ERR E 
都 不 能 诊断 为 其 他 疾病 者 。 发 生 于 下 .天 比较 多 见 ,临床 分 为 均 质 
性 和 非 均 质 狂 两 类 。 病 因 和 长 期 刺激 有 关 , 病 理 改 变 为 上 皮 增 生 、 
有 过 度 正 角 北 或 过 度 不 全 角 化 。 

正中 平衡 centric equilibration 
指 在 正中 牙 位 时 ,上 下 颌 牙 间 存在 著 最 大 面积 的 接触 。 

ERREFE median sagittal plane 
为 解剖 学 上 的 矢 状 夯 , 它 将 面部 平分 为 左右 两 部 分 。 

Im centric lock 
ATRI ASHE ARERR. 

正中 牙 mesiodens 
位 于 上 颌 中 切 牙 之 间 中 线 处 的 多 生 牙 , 常 旦 圆 舌 形 , 根 短 , 亦 称 正 
中 额外 牙 。 
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Empik centric stop 
使 1CF 稳定 的 接触 部 位 。 

正中 自由 区 centric free area 
在 正中 关系 前 方 提供 一 小 的 平坦 区 ,作为 下 颌 自由 运动 的 生理 苑 
围 ,在 后 退位 向 前 约 2mm 的 范围 。 

支点 线 ”fulccum line 
可 搞 局 部 义 项 的 直接 加 位 体 的 连续 , 称 为 支点 线 ， 

支 搞 anchorage 
正 畏 矫治 过 程 中 ,任何 施 于 矫治 牙 . 牙 弓 .颅骨 使 其 移动 的 力 , 必 然 
同时 产生 一 个 方 同 相反 .大 小 相同 的 力 , 而 支持 这 种 移动 娇 正 牙 
WE CES . 领 骨 引起 的 反作用 力 的 情况 , 称 作 支 抗 ， 

AARE anchorage loss 
在 传统 的 正 畸 学 术语 中 , 肚 牙 前 移 称 为 支 抗 形 失 。 

XH WB anchor bend, tip back 
恕 丝 后 段 弯 成 一 定 的 角度 MANSA. 8E DEUS ILE EDT N 
颁 曲 两 种 。 在 正 嘛 矫治 过 程 中 ,有 时 将 所 需 的 后 牙 部 分 的 弓 丝 作 
BRS ER T Bie e ej IRL S Hl. OE USERS o AF EF 
FAFE. WAWAN ER ERUNT S LES 
托 等 。 

ZE rest,lug 
卡 环 体 的 延伸 部 分 ,支持 卡 环 和 文 货 对 抗 垂直 向 压力 ,防止 位移 旋 
回 : 保 持 卡 环 于 一 定位 置 。 将 葵 力 传递 到 基 牙 上 。 

SE rest area 
支 托 放置 的 区 域 。 

直 动 手机 racer handpiece 
为 根 营 器 械 机 用 的 手机 ,以 1000 r/min 的 速度 ,使 根 管 器 械 在 根 
管内 顺 时 针 或 着 时 针 转 动 , 扩 孔 钻 和 根 管 狂 均 可 装置 在 其 上 , 

RFM direct pulp capping 
应 用 具有 保护 治疗 作用 的 药物 村 料 , 材 盖 已 经 暴露 的 政敌 ,隔离 外 
界 刺激 ,促使 牙 秽 形成 牙 本 质 桥 , 从 而 保全 牙 髓 生理 功能 。 
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AE direct retention 
为 假牙 的 固 位 ,如 卡 环 因 位, 套 简 冠 固 位 等 。 

直接 固 位 体 direct retainer 
防止 义齿 向 熙 方 脱位 的 固 位 体 。 

直接 粘 合 正 畸 附件 direct bonding system , DBS 
直接 咎 合 正 轩 附 忻 是 将 托 档 , 拉 和 钓 , 圆 管 等 正 崎 附件 用 粘 合 材料 直 
接 粘 合 在 牙 画 上 而 代 震 了 原来 应 用 的 带 环 ,从 而 市 省 了 操作 时 间 。 
扩大 了 治疗 的 适应 证 ,也 改善 了 治疗 效果 。 

直 手 机 straight handpiece 
有 拉动 夹 紧 式 和 旋转 夹 紧 式 两 种 ,前 者 连接 电 转 机 的 连接 器 , 装 、 
鲫 均 很 方便 , 卖 紧 和 取 下 牙 钻 等 也 很 方便 ,只 需 拉动 或 挫 拢 即 可 卖 
暴 或 放松 ;后 者 装置 在 电 转 机 的 连接 器 上 ,平时 不 需 取 下 EAF 
AREMA MIS RE TETTE , 旋 紧 即 卖 紧 , 旋 松 即 可 取 下 ,因此 较 
不 方便 ,但 结构 较 简 单 。 

MESH GE straight wire appliance , SWA 
J& jr ££ S HIR RU Ph Rb Andrews1870 年 设计 。 其 主要 特 
点 是 在 矫治 器 的 预 成 托 糖 上 ,根据 不 同 牙 齿 的 解剖 位 置 ,加 入 了 一 
定 的 角度 ,因而 不 用 像 标 准 方 给 弓 禾 治 器 那样 在 弓 丝 上 弯 制 第 一 、 
第 二 ,第 三 常规 弯曲 ,一 根 平 直 的 弓 丝 插 入 托 兵 , 就 可 以 完成 牙齿 
HEEM , 近 远 中 以 及 控 根 移动 ,在 治疗 结束 时 ,完成 弓 丝 也 完全 
平 直 , 所 以 称 为 直 丝 矫治 器 。 

Att linear occlusion 
EOX PEL TJET AREE t, AT FAE E R A 
改善 义齿 的 稳定 性 及 咀 鄙 功 能 。 

EAERI analgesic blocking agent 
iE BIS IP ECT SR EE p SERE ,以 阻 洁 神 经 末梢 传人 的 刺激 ,使 神 
经 分 布 的 区 域 产生 麻醉 效果 的 局 麻 液 。 

指 和 finger spring 
用 0. 5mm 或 0. 6mm ÉL IO T D 899 22.29 i) T E [59 b 2b P URGE 
远 中 向 移动 牙齿 。 
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制 动 immobilization 


固定 骨折 的 骨 末 端 预防 其 运动 ,直到 骨折 端 由 新 骨 坚 锣 地 连接 在 

一 起 。 制 动 方法 可 用 锅 丝 男 定 ,夹板 固定 , 针 辕 定 和 骨 殉 植 的 方 

法 。 

治疗 前 政 颌 指数 分 类 标准 ”treatment priority index, TPI 
美国 公共 卫生 署 (USPHS) 颁布 的 一 种 牙 扬 畸形 衡 重 标准 ,TPI 指 
孝 越 高 , 牙 颌 的 随 形 就 越 严重 。 

SWÈ mental age 
根据 个 性 智力 程度 而 判断 其 发 育 情况 的 一 个 指标。 

RAAE intermediary jaw movement 
下 疗 功 能 运动 中 ,在 边缘 运动 范围 内 的 各 种 运动 。 

中 间 桥 基 intermediate abutment 
一 个 天 然 寂 或 牙根 ,与 其 他 天 然 政 无 铝 接 关系 ,用 作 除 二 个 末端 基 
牙 外 的 基 政 。 

中 间 牙 肯 质 intermediate cementum 
在 牙 本 质 - 牙 骨 质 连 按 处 的 一 层 牙 骨 质 ,一 便 为 牙 本 质 , 另 一 侧 为 
无 细胞 性 牙 绷 质 。 它 存在 一 种 染色 反应 ,与 牙 本 质 比 牙 骨 质 更 一 
致 。 它 的 存在 认为 是 自 于 发 育 不 完善 或 成 牙 骨 质 作用 结缔 组 织 若 
人 牙 肯 质 中 细胞 之 间 ,并 发 生 钙 化 形成 的 。 

ThE rH intermediary implant 
HB GERUMIEDE EDU 2 个 或 多 个 天 然 牙 之 间 的 中 间 桥 
MOEHERUKSE, 

中 力 medium force 
力 逢 在 0.59—3. 43N 的 正 随 力 .用 于 移动 牙 衣 , 如 名 种 马 丝 簧 般 
的 力 。 

中 胚 肝 体型 ”mesomorph 
外 表 粗 壮 , 体 赂 健康 的 体型 。 

中 期 开口 弹 响 inidopening click 
是 杜 下 颌 关节 紊乱 综合 征 的 一 种 临床 表现 ,表示 关节 盘 移 位 或 破 
E. 
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中 头 型 mesocephaly 
颅 部 的 形态 可 以 用 头颅 指 数 ( 头 颇 指 数 二 头 宽 / 头 长 x 1000 
Siti 75-80 为 中 头 型 。 

thitjà neutral occlusion 
mBEFTSMIXEIENZEIETN.LSUS—IRETST 
AREH FUB EETA. EUR BEF MEE 
RURE T ERSE EETA RE GR ICROS ETE. 

中 性 区 neutral area 
RBOCPGCT EASHUR ES NUS HF 28 7) 36 00 C ILUA 34 PR PT c 
REED GT T EE B SL BSIELR CALCIS REE. 

中 央 央 central cusp 
牙齿 获 耐 中 央 窜 处 长 出 一 个 额外 的 牙 尖 , 争 发 生 于 下 僻 双 尖 牙 ， 
常 对 称 发 生 。 发 生 原 因 是 由 于 牙齿 发 育 时 期 个 别 牙 肛 发 育 不 正常 
所 致 。 

TRRAÓERERSR central carcinoma of jaw 
RUE BT EE BUM E Hei FCR ARI RT DLE M t RR E EE R 
TTSOR. RARA TOROS UU Jer BI DUET SR Jm Bb E HS 3E AR 
AECACFIB OK, BOHEMIA ERR LEGE HER RT EH 
ERR RAII, MRNR DIEI ROUX ,影响 咀嚼 肌 导 致 张 口 受 限 , 肿 
瘤 可 以 向 区 域 性 淋巴 结 及 血循环 转移 。X 线 片 早期 表现 呈 不 规则 
虫 伺 状 破坏 ,并 侵蚀 骨 皮质 。 

HHE final cast 
最 作用 卫 诊 断 或 制作 修复 体 或 娇 治 器 的 模型 。 

总 末 平面 平 齐 fush plane 
指 上 下 第 二 乳 腐 牙 的 远 中 面 处 于 同一 垂直 平面 。 此 种 情况 下 ,将 
牙 期 恒 磨 牙 为 远 中 尖 对 尖 关 系 , 但 随 着 牙齿 的 符 换 ,多 数 情况 下 恒 
磨牙 能 发 展 成 为 正常 的 中 性 关系 。 

HPR final impression 
AU LEPR sc FRI nii FE c EEE ETC 1 n ER XE R E A 
后 ,在 初 模型 上 制作 个 别 托 盘 , 盛 托 终 印 模 材 引入 口中 按 印 , 肌 能 
收 整 ,形成 了 精确 的 印 模 , 称 终 印 模 ， 
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PRE bell crown 
指 一 种 咬合 面 的 周 径 常 大 于 冠 径 的 乎 冠 。 

TR EE implant interface 
Bii ol ALB DEG TE ne Fl P 5s Rr B ER EX Se HR EL I HR PR HE HIA 
"d EHE TR EROR. 

种 植 体 支 抗 implant anchorage 
在 常规 支 抗 缺 失 或 支 抗 不 理想 的 错 验 畸形 成 年 忠 者 ,以 及 需 作 种 
植 义齿 修复 ,同时 伴 有 错 铬 畴 形 患 者 , 常 利用 种 植 体 或 种 植 义 省 作 
为 支 抗 ,进行 正 畸 治疗 , 称 为 种 植 体 支 抗 ， 

种 植 口腔 修复 学 implant prosthodontics 
在 口腔 硬 软 组 织 中 植 人 种 植 体 以 修复 缺失 组 织 的 学 科 。 

WEM implant screw 
HR ATRE R E LRA REPRE PE IO E. 

种 植 模型 implant cast, implant model 
EIERE A TRAD ERE O R EL IS LEE LJ FECE LAE 
RR ESCRIBE FERREIS DO ERR. 

Thi implant button (mucosal insert, intramucosal insert) 
一 种 情 性 的 金属 大 头 钉 ,包括 基底 部 . 棋 部 和 头 部 ,连接 于 义齿 上 、 
扣 入 下 部 结构 的 窟 中 ,用 于 增加 整个 上 部 义齿 的 国 位 。 

HEEREN implant fixed bridge 
由 种 植 体 作 桥 基 的 固定 桥 。 

TW implant body 
PUT A y bL eei, 3E Hs UTERE IE i PTS ED A EA e E R9 
修复 缺损 部 分 的 形态 和 功能 的 植 人 体 。 

种 植 体 于 位 implant retention 
利用 种 植 体 作为 义举 或 义 颌 的 固 位 。 

HAE implant abutment 
连接 固 位 钉 及 上 部 义 当 的 部 分。 

种 植 恒 下 部 结构 implant substructure 
在 牙 粘 由 下 的 种 植 体 结构 ,部 肯 内 种 植 笨 的 植 入骨 内 的 部 分 。 
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种 挤 体 中 间 结 构 implant mesostructure 
骨 内 种 植 体 的 一 吕 分 ,位 于 内 部 有 螺纹 的 孔 状 种 植 体 与 上 部 结构 
之 间 , 它 与 种 植 体 用 螺 毕 相连 ,并 且 包 括 内 部 螺纹 可 使 上 部 结构 旋 
ARP. 

种 植 体 组 织 界面 implant tissue interface 
Todi kt Re BAR TER RD 

种 植 外 科 implant surgery 
将 人 工科 料 制 成 的 牙 种 杆 体 慎 于 售 骨 内 或 表面 ,并 以 此 为 基础 完 
成 义齿 收复 。 

Tod HORE implant superstructure, temporary (implant 
surgical splint) 
一 种 松弛 地 安放 的 临时 上 部 结构 ,无 金属 卡 环 或 精确 附 著 体 ,在 放 
入 骨膜 上 或 背 腊 下 种 植 体 的 下 部 结构 后 立即 置 入。 用 于 安装 种 植 
性 上 部 结构 前 维持 咬合 ,稳定 种 植 体 ,防止 组 织 移 位 ,控制 出 血 , 提 
供 有 限 的 咀嚼 能 力 ， 

种 植 系统 implant system 
根据 使 用 的 材料 ,形状 和 方法 的 不 同形 成 种 植 系统 。 

种 檀 下 部 结构 空 队 implant sabstructure interspace 
种 植 义齿 中 种 植 体 下 部 结构 不 同 支架 同 的 空隙 ,允许 周围 组 织 进 
A. 

THE SG implant prosthesis 
利用 种 植 基 柱 所 作 的 妖 复 体 。 

种 植 学 ”implantology 
研究 牙 种 植 的 理论 .基础 与 临床 应 用 的 学 科 。 

TRES implant dentistry 
研究 将 人 工 制作 的 装置 或 材料 植 人 口腔 组 织 中 ,修复 缺失 的 牙 震 、 
只 恢复 丧失 的 口腔 功能 的 科学 。 

种 檀 牙 周 寻 implant periodontal membrane 
种 植 体 周围 形成 的 一 层 结缔 组 织 踢 ,有 上 皮 袖口 包 绕 , 类 似 于 天 然 
竺 的 牙 周 膜 , 但 这 种 种 植 体 与 周围 组 织 的 结合 方式 ,并 不 能 起 到 牙 
周 膜 的 作用 ,不 利于 种 植 体 的 长 期 稳定 。 
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种 植 牙 周 炎 periimplantitis 
牙 种 植 体 周 转发 生 的 炎症 反应 。 

Hix implant denture 
由 两 部 分 组 成 .一 是 位 于 颌 骨 内 或 粘 骨 膜 下 的 封闭 部 分 : 另 一 部 分 
暴露 于 口 腑 的 开放 部 分 。 两 部 分 通过 穿 选 牙 槽 晴 项 炸 膜 的 种 植 颈 
相 联结 。 

HAEL implant superstructure, implant denture 
superstructure 
由 种 植 体 支持 的 义 贞 部 分 (包括 冠 , 桥 .覆盖 义齿 等 ;统称 为 上 部 结 
构 。 

MURS UTR EDI implant denture substructure 
与 骨 接 触 或 包 埋 在 骨 中 的 金属 支架 ,与 其 连接 的 部 位 穿 过 粘 骨 腹 
来 支持 上 部 种 植 义 此 。 

种 箱 义 齿 组 织 内 部 结构 “subtructqre of implant denture 
有 种 植 支架 .种植 颈 和 种 和 植 由. 

种 植 义 齿 组 织 外 部 结构 soperstructure of implant denture 
见 种 植 义齿 上 部 结构 

HALER TEA implant framework, implant sub- 
structure, implant infrastructure 
"de ea E EEG. ,位 于 丫 骨 联 下 ,起 固 位 .支持 ,稳定 种 
植 义齿 上 部 结构 的 作用 . 

种 植 桂 implant post 
US fi Uc gg AE SP. Eje Hi SERERE REB IG (E DLE SEHEN 

重 衬 reline 
是 家 全 口 义齿 的 组 织 面 上 加 上 一 层 塑 料 ,使 基 托 组 织 面 与 周转 的 
feu on rr. 

BETH maximum anchorage 
指 应 用 的 支 抗 只 允许 1/3 或 更 小 的 坡 牙 间距:* 通 过 后 牙 前 移 来 关 
闭 的 情况 . 

E heavy force 
如 头颈 部 为 支 抗 的 口外 牵引 力 ,其 力 值 在 3. 43N DA E B FE OE 


Sha EMEIS * 246 


2.3 S d BRUEEK. 
WEF axis orbital plane 
Ted HEBES SERES GET ex PEE rS DE E 。 
WF axial positional bend 
EEB EW prp FA gi TAi A d 09 a E SE h Rr E T E 


BETA FER fa Bt ko HME , LIESS DET RO RREPP AL. 
AME plicated tongue 


AN BE. 

主 承 托 区 central bearing aren,primary stress bearing area 

i8 ETSCPHEHEIRIX ,承担 主要 验 力 ,全 口 义齿 基 托 与 主 承 托 区 村 
膜 应 紧密 贴 合 。 

主 模型 ”master cast 

制作 义齿 的 模型 。 

主 桥 基 primary abutment 

固定 桥 的 主要 基 政 。 

主 纤维 principal fibers 

牙 周 膜 的 纤维 中 胶原 纤维 数量 最 多 ,胶原 纤维 在 细胞 外 聚合 成 纤 
维 ,汇集 成 粗大 的 纤维 东 , 并 有 一 定 的 排列 方向 , 称 为 主 纤 维 ， 主 
妊 维 分 布 在 整个 牙 周 癌 队 中 ,由 于 所 在 的 部 位 和 功能 不 同 ,排列 方 
向 也 不 同 ,可 以 分 或 牙 裕 赌 纤维、 水平 纤维 , 根 尖 纤维 等 。 

助 语 器 修复 体 speech aid prosthesis 

JE oT NUR ECRIRE RR BE UC 

EEN injection molding 

A ET BA PE AAAS au dt B PE K G TERR RE o LLE BE E F R AER AE ERE 
RRRA. 

柱 间 区 interprismatic region 

是 种 柱 之 间 的 区 域 。 

HAM interpristnatic substance 

Eft 2 Ig] — Pes e t E A EE 

WD sprue 

3&8 E ELA E UN ECT ir TENE ELA se RR Ep m E 
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B1B US EAE ERR LEES I MEREKARA 
LEGI 

铸模 investment cast 
又 称 refractory csast。 用 耐 高 温 材 料 制 成 ,可 以 经 受 高 温 而 不 碎 
有 裂 , 用 于 夯 定 义齿 或 局 部 义 此 支架 待 造 时 ,其 脆 三 可 以 补偿 金属 收 
缩 。 

铸模 模型 mold 
蓝 注 模型 材料 石 窜 或 人 造 石 于 印 楼 内 形成 的 物体 原形 。 

铸造 ”casting 
将 金属 加 热 培 化 ,然后 施 如 外 力 , 将 熔化 的 金属 注 人 铸模 各 内 , 即 
形成 所 需 铸 件 。 

WE casi crown 
利用 铸造 工艺 制作 的 冠 

铸造 卡 环 cast clasp 
利用 铸造 工艺 制作 的 卡 环 。 

Hi casting wax 
EARI ARRIE e P UR EET E He EE FRE E FE E OR 
Eee nS, 

SSE casting ring 
包 在 铸 型 外 图 使 包 埋 料 成 型 的 工具 。 现 多 用 耐 高 温 的 不 恬 钢 制 
成 ,为 上 下 等 粗 的 圆柱 形 金 属 圈 , 有 大 、 中 ,小 型 号 。 

HERE castable ceramic 
敌 造 陶 寞 又 称 或 璃 陶 辟 (glass ceramic) sk Ot FA ESI EAE 
的 琉璃 ,是 通过 玻璃 加 热 过 程 中 进行 控制 晶 化 而 制 得 的 一 种 含有 
大 量 微 晶体 的 多 固体 材料 。 常 用 的 有 Dicor ERE RR A A A 
Cere Peal 系统 ,可 用 于 冠 , 报 体 、 贴 面 . 固 定 桥 的 收复。 

HEVA casting flask 
容纳 蜡 弄 和 包 坦 材 料 EER EET REA I E HEURE GE 

转动 rotation 
当 一 力 偶 以 阻力 中 心 为 图 心 , 对 应 的 等 拭 离 处 反 向 作用 于 牙 体 时 ， 
牙 产 生 转 动 :此 时 旋转 中 心 在 胃 力 中 心 处 。 
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WB torque 
S EREXIT Fl E98 fL Hg REOS PER 08 77 7E 03 26 BAR I RE CT JR PEE 
ét — E fa IE El, EREE Th D TREE 3A EHE Ede Eh o F 
RETENIR T El AI E 5. [e rf BTE R F ET a PEPPER E 
牙根 保持 平行 移动 . 
转 矩 成 型 钳 , 里 本 成 型 钳 torgue bending pliers, Ribbon pliers 
用 于 在 弓 丝 上 加 转 算 的 钳 , 为 一 对 .共同 使 用 。 
HEME torquing auxiliary arch 
用 于 使 个 别 牙 或 多 数 牙 进行 转 矩 运动 的 辅 号 。 
HEM torguing key 
AURREA D HB B9 p ARAE A. 
WEER torque slot bracket 
TEAB I — Rb RREA ER AD ALIS A PER F 193 
d FCRBURTR — 32 fü BE TRECEA E3 ERS HKEE. 
HEX transfer coping 
制作 种 植 义齿 支架 时 ,为 提高 义齿 的 精确 度 , 获 得 共同 就 位 道 而 使 
用 的 一 种 带 固 位 孔 的 金属 成 品 梳 幅 。 
WE dowel crown, post crown 
简 用 金属 桩 插入 根 管内 以 获得 固 位 的 一 种 全 冠 烽 复 体 。 
HE post and core crown 
在 钴 逢 楼 的 冠 部 形成 的 一 个 小 于 正常 大 小 的 核 ,在 其 上 以 堵 次 等 
方法 完成 牙 冠 修复 , 怒 牙 冠 和 铸造 的 狂 核 为 一 整体 的 收复 形式 。 
RE flasking 
将 带 有 是 型 的 模型 坦 人 型 使 的 过 程 称 装 爹 。 
PELEM repositioning splint 
AETI ,多 用 于 上 颌 。 EAA H WETER HR o A ie 
EEM ERAO EZ LRE B E SESIL- T e ERA n 
TREE GEILE UL D UIRURCOR SUE AUBERGE X 
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自 攻 钉 self threading pin 
固 位 针 上 备 有 螺纹 ,以 特殊 钻 针 制 备 针 道 , 将 螺纹 固 位 针 拧 人 牙 本 
EP. 

自 洁 区 self cleaning area 
正确 的 牙 冠 外 形 凸 度 及 外 展 队 ,使 食物 通过 时 ,可 摩 撩 牙 面 ,保持 
HG. 

自 凝 聚合 物 autopolymer 
在 室温 下 .自行 化 学 固化 型 聚合 物 。 

BARH self- curing resin, cold — cuting resin, autopolymer 
resin 
éd d PMMA ERREF PUR I M RC S 0 
在 单 体 中 加 有 还 凉 剂 (促进 剂 ) 权 及, 二 者 混合 调 拌 后 ,能 在 室温 或 
口 朋 温度 下 ,不 经 加 温 、 加 奈 而 自行 府 合 固化 。 

ARRE natural retention 
利用 自然 力 来 保持 由 于 矫治 移动 所 达到 的 新 的 咬合 状态 , 称 为 自 
RRR. 

自然 调整 状态 drift 
在 亚历山大 直 丝 弓 技 术 中 ,治疗 始 于 上 牙 弓 ,下 牙 弓 在 近 半 年 的 时 
间 内 不 放任 何 装置 ,处 于 自然 调整 状态 。 

自身 牙根 种 植 体 autologous root implant 
将 自身 的 阻 生 牙 .埋伏 牙 或 错位 牙 拔 陈 后 ,在 自体 口腔 内 行 易 位 移 
f. 

BTE EHCR autogenous tooth transplantation 
即将 自身 的 埋伏 牙 . 阻 生 牙 识 错 位 牙 拔 下 后 ,在 自体 口腔 内 行 易 位 
移植 。 临 床上 过 以 下 颌 第 三 磨牙 代 夫 不 能 保 租 的 第 一 或 第 二 磨牙 。 

阻 断 口腔 正 畏 学 , 阻 断 矫治 。 interceptive orthodontics 
当 错 验 畴 形 发 生 的 早期 ,通过 区 单 的 方法 进行 早期 蜂 治 , 险 断 错 鸦 
"BEES PER S ,将 徐 颌 面 的 发 育 导 向 正常 , 称 阻 断 矫 治 。 

EHE intercepive orthodontics 
RiiE REGE 93s EE HS kA TARRE. SUARE PI 
n. 
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MMMERA interceptive occlusal contact 
牙齿 最 初 接 订 使 下 后 上 骨 的 正常 活动 终止 ,或 偏离 。 

阻力 中 心 center of resistance 
指 物 体 运动 约束 阻力 的 简化 中 心 。 

Ak obturator 
— BRSEUE IE YT BEDILIS E E23 E ÆA ELARA A A A 
MAKHANR URADA ,便于 发 育 与 乔 呆 。 

阻 生 牙 impacted tooth 
凡 因 骨 、 邻 牙 及 周围 软组织 的 障碍 ,受阻 或 埋藏 于 僻 肯 内 ,不 能 莫 
出 或 部 分 萌出 的 牙 , 称 为 阻 生 牙 。 

MFE group functional occlusion 
正中 关系 葡 与 正中 葵 相 协调 ,在 必 制 方 咬合 运动 时 ,工作 侧 上 、 下 
后 牙 均 保 持 接触 ,平衡 侧 上 .下 后 牙 不 接触 ,在 作 前 伸 咳 合 运动 时 ， 
上 下 前 牙 切 缘 相 对 接触 时 ,后 牙 不 接触 。 

组 织 面 tissue surface 
又 名 印 模 面 (the impression surface) ,是 义 肖 与 口腔 组 织 址 接 接 击 
的 一 画 。 

最 大 奇遇 变形 maximum flexibility 
是 发 生 在 应 力 应 变 曲线 的 弹性 部 分 内 的 应 变量 ,用 正 畸 学 术语 ,就 
是 加 力 的 范围 , 即 钢丝 所 能 弯曲 的 最 大 变形 而 没有 使 钢丝 发 生 永 
久 性 变形 。 

最 大 牙 尖 院 合 接触 “maximum intercuspal contacts 
指 最 广泛 牙 尖 交 错位 时 的 牙 接触 。 

最 广泛 接触 的 牙 尖 交错 臣 。 maximum contacted intercuspal oc- 
clusion 
ti ni E rh TA Ceentiie occlusion), E EFFET ETE 4) dt e 5 
X UEIS HERE dS ERNER- HERR. 

最 广泛 接触 牙 尖 交 锣 位 ”maximum contacted intercuspal posi- 
tion 
EFFRAFFRZE R FAR MOUSE. en EF RT 2o IS) AE 
THEKTGERGEEE. Ried GE (UT X n RU PR. 
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AB plene angle L'FÉEERS 153 
Abbe’s flap WEM 1 

distraction 外 展 175 

abrasion HEP 121 

abrasive HERE 121 

abstraction "FWé 187 

abutmeni HÆ 137 

abutment analog WERA 76 

abutment replica HERE 76 

abutment 10th HÆF 137 
acanthomatous ameloblastoma Wei WEE hA 79 
accessory canal MARR 14 

accessory root canal BJ fR MRE 42 
acellular cementum " XE RAT W BE 178 
achromatic EBK 38 

achromatobsia 全 色盲 142 

acid etched bonded splint MWA ki 167 
acid etched bridge Mg 167 

acid eiched fixed partial denture MAARA 167 
acid etching Aeth 167 

acinit cell carcinoma ME MEHR 151 
acquired centric 获得 性 正中 72 

acquired occlusal position Sif bEA4s 73 
acquired centric relation ”获得 性 正中 关系 13 
acquired occlusion ”获得 性 验 72 

acquired pellicle — S&iB AERE M 72 

acrylic jacket crown MWEUPE 9 

acrylic resin base MARME 9 
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acrylic resin packing ”丙烯 歧 酯 填塞 10 

acrylic splint PiASBERE SEEK 9 

acrylic tooth MARET 10 

acute suppurative parotitis 2 PEJEBETERSM NE 78 
axtinic cheiliis WIGER 58 

activator HERRE MEDR 19 

activator Mak ?4 

activator monobloc MARAMA 163 

activator retaining appliance PRAMI AR 5 
acute multiple gingival abscess — iE KR EIRME 77 
acute necrotizing ulcerative gingivitis, ANUG 急性 坏死 性 眼 炎 ?8 
acute non-specific gingivitis ”总 性 非特 异性 齿 炎 78 
acute pulpits BEFRA 19 

acute serous pulpitis BERRET RK 78 

acute streptococcal gingivostomatitis ”急性 链球 菌 性 配 口 炎 78 
acute suppurative pulpitis  d&fEAEBEfE TT ME 78 
Adams clasp ft RR 43 

adenomatoid odontogenic tumor HERRE 212 
aderer ZAH 149 

adhesion fixed bridge REH 125 

adhesive capsulitis $E 125 

adjustable articulator 可 调节 验 架 100 

adsorption RFAAI 179 

adult occlusal equilibrium 成 年 办 平衡 期 16 

adult orthodontics RA ORENJZ 16 

adult speech aid prosthesis — IR A Br RENE 17 

agar SNB 140 

agar impression material 琼脂 印 模 材 料 140 

age atrophy 老年 性 莱 缩 109 

age of sexual maturasion HERMA 194 

agenesis REFRE 37 

agnathia JGCTOBUMOE 178 

air turbine SREY 133 
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Aker dasp INEF 94 

Aker?s clasp AWE 1 

Ala tragus lineamper (BERE 12 
alcohol torch ZBIT 219 

alginate AAt 233 

alginate impression material WERE 234 
alignment 排 章 129 

allogenie graft 异体 移植 物 221 

allogenic tooth transplantation SFEER 221 
altoplast REBAH 221 

alloplastic graft 异体 移植 物 221 

alloy — &4 to 

altered cast 模型 收尾 120 

alueolus F 197 

aluminum oxide impiant 氧化 铝 种 植 体 217 
alveolar basal bone FHEA 198 
alveolar crest fibers HANHI 198 
alveolar mucosa IAWR 199 

alveolar resorption FISE 199 
alveolar ridge augmentation FHERR R 198 
alveolar ridge crest HAM 198 
alveolar ridge extension FHERR 198 
alveolectomy 政 档 角 切除 术 198 
alveologingival fibers FHH 199 
slveoloplasty FARER 198 
amalgam plugger KASRA 50 
amalgam carier 3G e EE 51 
amalgam condenser 未 侣 爹 加 压 器 S1 
amalgam die 乘 合金 代 型 51 

amalgam pigmentation WKE 222 
amalgamator RALHA 51 
ameleblastie carcinoma AMARE 17 


ameloblastic fibro odontoma — HR fü A HL SF HE CT Aa > 3U k ii Ah d0 IN F E FE RE 
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ameloblasüe fibroma RAMEE ERRAR 18 
ameloblastic fibrosarcoma MAAAR KEST PED B X Pici Mha ES 18 
ameloblastic odontoma — Hg f SF E PRE M TA 18 
amelgblasic sarcoma — ERA HET RERAN 17 
ameoblastoma 成 负 细 胞 痢 17 

amyloidosis of tongue FEME 155 

analgesic blocking agent 止 冶 阻 清 剂 ”240 

analgesic diagnostic block 无 靖 诊 断 阻 河 178 

anatomic crown WAHRE 87 

anatomic landmarks WAE 87 

anatomic occlusion AATA 87 

anatomic tooth AHRF 87 

ANB angle ANB ACERMER-ARA FERMESA) 1 
anchor bend 支 撤 村 曲 239 

anchor endosteal implant 锚 状 骨 内 种 植 体 117 
anchorage Xj 239 

anchorage base 抗 基 96 

anchorage gain AAH 73 

anchorage loss X Pie 239 

Anderson splint ZAPF 1 
angle of convexity Sif 66 

Angle's classification of malocclusion RRAK 2 
Angle's classification of occlusion ERRA% 2 
angular cheilitis, commissural cbeilitis ”口角 类 102 
angular cheiliis 口角 干裂 102 

ankyloglessia SAAE 157 

ankylosis tooth WARE 19 

ankyloromy 理 系 带 切 开 术 157 

anodontia SE 178 

anterior arch Bj 134 

anterior arch area BIG E 134 

anterior bite Plate MFH 136 
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anterior ctossbite -前 反 输 134 

anterior determinant of occlusion 验 的 前 牙 决 定 因素 6l 
anterior disk displacement AAB 130 

anterior dislocation of TVJ 井下 拨 关 节 前 脱位 128 
anterior guidance 前 导 134 

anterior guide pin 前 牙 切 导 针 136 

anterior guide table ”前 政 切 导 盘 136 

anterior maxillary osteotomy — 上颌 前 部 截 骨 术 152 
anterior nasal spine ANS BIA SE 134 

anterior open bite HAF 136 

anterior open ọçelusal relationship BE RETUXK 136 
anterior palatine foramen injection  fB&efLibd]tk 35 
anterior protected articulation 前 牙 和 保护 咬合 136 
anterior reference point 前 参照 点 134 

anterior tooth arrangement HAF 130 

amerior tooth form FRE 136 

anterioposterior curve ”前 后 曲线 124 

antitragus 对 耳 屏 30 

apatite ARE 114 

Aper'ssyndrome Apert 综合 征 1 

aphagia FERE 173 

aphonia A 16l 

Aphha WISBfBEEES 1 

apical fibers 根 尖 纤维 48 

apical foramen RAFI 46 

apicoectomy ” 根 尖 切除 术 47 

aplasia 发 育 不 全 37 

appliance Sg 85 

apraxia 失 用 的 ,精神 性 运动 不 能 161 

arc of closure W&M 7 

arch formation card Zi HEB EE 200 

arch iomar Jritzi iE! 37 

arch former 己 丝 成 型 器 49 
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arm of clasp PHR 95 

armature keeper RHEE 24 
arrested caries WIEM 90 

arrested periodontitis 静止 期 牙 周 类 89 
arsenious acid pulp devitalizer — SEDRBS T B SERE 216 
arthrodial joint 滑动 关节 69 
arthrography 造影 术 234 
arthropathy 关节 病 55 

arthrography 关节 造影 术 56 
arthrosis ”关节 ( 病 》 55 

articulator X 61 

articular capsule X $3 55 

articular eminence 关节 结 节 55 
temporomandibular joint BT SEX 127 
articular tubercle 关节 结 节 55 
articulare, Ar 关节 点 55 

articulation ”咬合 218 

artificial palate (NM 82 

artificial articulation ALFF 143 
artificial crown AM 143 

artificial stone ARE 144 

artificial tooth 人工 牙 143 
articulating paper WEAK 218 
asbestos ribbon 石棉 带 161 
ascending pulptitis  JMifpfET E 125 
attached gingiva BHIN 41 
anachment MEt 41 

attraction bA 153 

attrition Œ#Œ 121 

atypical facial pain 不 典型 面 病 10 
auricualr prosthesis HS 36 
auricular defect Hb 36 
auriculotemporal syndrome PMRAM 36 
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autogenous tooth tronsplanwation 自体 牙 移植 术 
autologous toot implant 筷 身 式 根 种 植 钵 249 
auopolmer resi KÆRI 219 

autopelymer ERRE 249 

auxiliary abutment 次 桥 基 24 

available arch length. 现 有 政 弓 长度 191 
average growth pattern. 平均 生长 型 133 
avulsion fracture SUR E dr 155 

axial positional bend fif 246 

axial proximal groove 3P i fig 113 

axis orbital plane 轴 眶 平面 246 

axiversion RMF 191 


B 


baek action clasp HAPI 71 

backing dH 6 

backward rotation 后 旋转 65 

balanced articulation. 平衡 和 132 
balanced articulation YARE 132 
balancing contact 平衡 接触 132 
balanced occlusal contact. FARA 132 
balanced occlusion 平衡 办 132 
balancing condyle XE d&X E 132 
balancing interference Sr db 132 
balancing occlusal surface PRATE 132 
balancing side PAM 132 

BaN SARPE 142 

band 带 环 25 

band contouring FRW 25 

band forming plier 带 环 成 形 钳 25 

band pusher PFEF 26 

band removing pliers 带 环 去 除 氏 ”26 


249 
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band seater ARR 25 

bar clasp HÆRER 44 

bar connector 杆 连 结 性 44 

barjoint 村 关节 44 

bar unit 杆 单元 44 

barbed broach HMH 3 

basal arch #53 76 

basal bone AR 76 

basal cell adenocarcinoma ÆRA 76 

basal cell type ameloblastoma — XX fic m Mi W ki 76 
base plate wax EHEH 75 

baseplate 基板 75 

baseplate waxes 基板 蜡 75 

basic upper lip thickness FAEERE 150 
basion, Ba MEA 114 

Bass appliance Bass 3 3 

Bednar'saphtha NEAME 5 

beewax 蜂蜡 40 

Begg appliance. Ulf&É NIAE 5 

bell crown RÆ 243 

bendbacks 末端 弯曲 122 

benign cementoblastoma 良性 成 牙 肯 质 细 乳 瘤 ”112 
benign Iymphadenosis of mucosa ”和 牛 腊 良性 淋巴 组 织 增生 126 
benign lymphoepithelial lesion 良性 淋巴 上 皮 病 变 113 
Bennett’s angle 贝 内 特 角 S 

Bennet's movement 由 内 特 运动 6 

Bennetrys side shift 贝 内 特 侧 方 移动 5 

bevel MAM 30 

bicuspid 前 磨牙 “135 

bicuspidization 分 牙 术 39 

bilazeral distal extension removable partial denture 双全 游离 端 可 摘 
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局 部 义齿 163 

bilateral equilibration WMF 163 
bimaxillary osteotomy 双 颌 截 骨 术 163 
bimaxillary protruson WANE 163 
bioceramies ”生物 陶 次 学 ,生物 网 次 159 
biofunctional orthopedics ”生物 功能 矫形 外 科学 159 
biointegraüon ”生物 整合 160 

biological age uM 159 

biomechamies 生物 力学 159 

bionator 生物 调节 器 159 

biostermetric ”生物 立体 测量 术 。 159 
biphasic pin fixation Ob EE 107 
bismuth line $4 8 

bite fore RAH 218 

bite fork clamp PRA E# 60 

bite fork, face bow fork FES 60 

bite plate 牙 托 63 

bite wing film Wj 218 

blade endosteal implant 叶 状 骨 内 种 植 体 ”218 
blanching test RARE 36 

block anesthesia at internal ramus prominence F 4 FHA P MIS AE 
HARR 185 

blow out fracture 粉碎 性 骨折 40 
blow our fracture 爆裂 性 骨折 5 

bodily movement 整体 移动 236 

body of clasp PHE 95 

Bolton , Bo. Bolton 点 3 

Bolton plane Bolton ¥M 3 

bonded bridge 粘 结 桥 125 

bonding Wi£$ 125 

bonding resin removing plier 箱 结 树脂 刊 除 钳 125 
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bone augmentation E UME 53 

bone dehiscence ARF 51 

bone swagging 带 落 骨 转 移 术 26 
Bonwill triangle Bonwill 三 角 3 

Bonwil triangle 邦 威 尔 三 和 角 5 

bony ankylosis of TM) 骨 性 可 下 颌 关节 强直 53 
bony palate; bony hard palate AH 6 
border modeling WAHE 9 

border movement 边缘 运动 9 

border position WARE 8 

border seal 边缘 封闭 8 

border seal area MAHAK 8 

box loop HEN 180 

boxing wax MER 176 

boyonet bends KE Sp ih 165 
bracket HEA 173 

bracket bonding holder Møt 167 
bracket positioning gauge — iig jv 167 
bracket positioning gauge FERRME 173 
bracket removing plier — &DRHESE 167 
brachycephaly AW 30 

branchial arch syndrome 鲁 弓 综合 征 148 
branchial cleft cyst RER 148 

braze Hi 172 

bridge tetainer 桥 冉 位 体 137 

brittleness 脆性 24 

broken stress bridge ”应 力 缓冲 式 桥 226 
broken-stress bridge 受阻 桥 162 
Broussard bracket MEM 11 


broussard two force edgewise technique BERE XL 3175 £& G WEBBER. 
li 
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bruxism 磨牙 证 122 


bsasal cell nevi syndrome — Ki 52 C QE RE ERR TETUR E A OE 
n 


buccal flange MÆ 81 

buccal flange area MARRE 80 
bucçal frenum MAH 81 

buccal gland %8 $1 

buccal shelf area MRE 80 

buccal space $E pR 80 

buccal tube MEE 80 

buccal vestibule pi 80 
buccoangular impaction ja 81 
buccolinguel relationship MAAA Bi 
buccoversion aft 81 

bud tooth WRF 110 

buff wheel düJ653E 131 

bundle bone HRE 162 

bor Hj 216 

burning tongue "EX)7K 158 
burnisher 磨 光 器 121 

button implent MAA 129 


C 


CAD/CAM 计算 机 辅助 设计 与 制造 79 

calcification 辆 化 43 

calcifying epithelial odontogenic tumor 牙 源 性 钙化 上 皮 瘤 211 
calcifying odontogenic cyst 牙 源 性 钙化 囊肿 211 

calcium hydroxide liner 复 氧 化 钙 垫 底 剂 140 

calculus index ” 政 石 指数 ”206 

calibration for horizontal adjustment Big figs ABE 99 
Camper line Camper ££ BEA ED 12 
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campho-phenique WE 235 
canalicular adenoma ARE 57 
canalis hypoglossi 再 下 神经 管 ”157 
canine lacebacks 尖 牙 向 后 连续 结扎 82 
canülever WEE 195 

cantilever bridge PE 195 
cantilever fixed bridge 单 端 国定 桥 27 
cantilever fixed partial denture 单 端 固定 义齿 27 
capcrown Wiz 117 

cap spim enki 61 

capsulitis EN 6 

carbide bur 碳化 钨 外 170 

carbon implant BAHH 170 
carborundum wheel 金刚 砂轮 87 
carborundum wheel 金刚 砂 石 87 
cariology MAS 141 

cartilage directed growth theory 软骨 生长 理论 146 
carver MEZBR 28 

cast clasp ”和 铸造 卡 环 247 

cast erown MEME 247 

castable ceramic 8i RE 247 
casting $E 247 

casting flask HANA 247 

casting ring WEM 247 

casting wax Wiki 96 

casting wax HEX: 247 

cavity angles MA 30 

cavity lining MAA 29 

cavity varnish RARR 177 

cavity walls iB 29 

cavo-surface angle 洞 面 角 30 
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cell free zone 无 细胞 层 178 

cell rich zone FARZ 31 

cellular cenmentum AFAA 180 
cellulitis MRHAR 40 

celluloid crown RRA 148 

cement WEA 125 

cemental hypoplasia REA 200 
cemental tear FAAM 201 
cementation $E 125 

cementicle FAMAE 201 

cementifying fibroma — ^f Br [EET HERE 201 
cementoblast 成 牙 骨 质 细胞 17 
cementoclest WF EE 133 
cementocyte FAMAE 201 

cementoid JT EE 111 

cementoma FAW 201 

cementum FAM 200 

cementum fracture FJAMMA 201 
cementum lacunae 牙 骨 质 陷 窝 201 
center of resistance 阻力 中 心 250 

center of rotation ”旋转 中 心 196 

central bearing area ERER 246 
central carcinoma of jaw PRHEMAR 242 
central cusp 中央 尖 242 

central occlusion EPH 238 

centric check bite 正中 咎 癌 记 录 238 
centric equilibration ”正中 平衡 238 
centric free area 正中 自由 区 239 

centric interoeclusal record 正中 验 间 记录 238 
centric leck EPH 238 

centric jaw relation MAE PXK 64 
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centric occlusion EPHE 238 

centric relation 正中 关系 237 

centric relation arc. EPFARIM 237 

centric relation occlusion 正中 关系 葵 237 
ċentri relation position 正中 关系 位 237 

centric slide 正中 滑动 ”238 

centric stop 正中 止 239 

centrifugal casting machine 离心 铸造 机 111 
cephalometric landmarks ” 头 影 测量 标志 点 172 
cephalometer 头颅 定位 仪 172 

cephalometric radiograph KAE X PE MERE 172 
cephalometric roentgenogrem XÆLEWEHK 179 
cephalometric X ray machine X £UL IK GB HL 179 
cephalometrics “类 影 测 重 学 173 

cephalometry KEWEY 173 

ceramic bracket MEA 170 

ceramic filled plastic bracket 聊 资 增强 型 塑料 托 禧 ”170 
ceramic restoration WER 170 

ceramometal restoration $ Kd ik 87 

cervical anchorage Mati 89 

cervical caries FHRA 204 

cervical pomt, C #4 89 

cethin double arch wire M3 153 

chamíer margin Wi 13 

characterized denture base 个 性 化 义 此 基 托 45 
cheek line 类 线 &1 

cheilitis E% 23 

cheilitis grandularis BHK 191 

cheilitis granulomatosa WT PENES 144 
cheiloplasty ERER 22 

cheilorthaphy JAEN RE 23 
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therubism BRE 92 

cheveron analysis 臂章 分 析 法 8 

chewing cycle 咀嚼 循环 91 

chewing force 咀嚼 方 ”91 

chincap WE 97 

chip blower 气枪 133 

chloropercha SUE HE 115 

Christensen phenomenon 克 里 斯 坦 森 现象 101 

chromatic stimulus 色彩 刺激 149 

chromaticity coordinates 色 品 坐标 149 

chromaticity diagram 色 品 图 149 

chromaticness 彩色 12 

chromatopsia 色觉 异常 149 

chronic closed pulpitis EHRT 116 

chronic hyperplastic pulpitis pH iE TMR 116 

chronie ulcerative pulpitis fem PEETET HEX 116 

cinch back iei 49 

cingulum RETE 156 

cingulum rest FAH 156 

circumzygomatic wire suspension of maxilla 9 ELEI ES MEAR 
70 

circumpulpal dentin ”做 辕 牙 本 质 167 

circular fibers 环行 纤维 71 

circumferential clasp 上 型 卡 环 1 

cireumferential clasp 环行 卡 环 71 

circumferential supracrestal fibroectomy, CSE WE E £f HEEL 

79 

circumferential wiring IRAIL 70 

circummandibular wiring 环绕 下 俩 结扎 术 70 

clasp #3 94 

clasp retention PHE 95 
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class I malocclusion ZRA IER 2 

class || malocclusion ERRIA 2 

class [| subdivision malocclusion 3E i^y IL 3E Spesa 2 
class [[ division 1 malocclusion RERU] 43365898. 2 
class BW division 2 malocclusion ERRI HARE 2 
class M malocclusion RRIAT 2 

class Wl subdivision malocclusion RRIA EXA 2 
Cleat appliance Cleat 矫治 器 12 

cles MWR 54 

cleft jaw I2 66 

cleft lip EE 22 

cleft palate A 34 

cleidocranial dysostosis ”锁骨 颅骨 发 育 不 全 168 

cleit palate team approach BRANE 34 

clinical crown RE 114 

close mouth impression 闭口 印 模 8 

closed bite fida 8 

closed coll spring XH E 55 

closed lock 闭锁 s 

closed vertical loop AHAHAH ? 

closed vertical loop ”闭合 带 图 垂直 曲 7 

coated tongue Y 156 

cold-curing resin Á EERIHS 249 

collar crown SABE 89 

color temperature 色温 150 

columella, Cm. AEA 7 

combination clasp 混合 型 卡 环 72 

combination headgear RAAN 42 

commissural lip pit 口角 小 窝 “102 

community dentistry 社区 口腔 医学 158 

complaster MRAR 226 
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complete arch subperiosteal implant 全 牙 弓 骨膜 下 种 植 体 143 
complete contact 全 邻 面 接触 142 
complete crown. 全 冠 142 

complete denture $1 X t42 

complete implant $8 fbtülk 142 
complete prosthodontics FIXE ERSESE 142 
complex odontoma 复合 性 牙 瘤 42 
compound odonioma RAFE 72 
complicated fracture 复杂 骨折 42 
composite resin 复合 树脂 42 

compound fixed bridge 复合 固定 桥 42 
compressive stress EWJ 196 
concrescence of tooth. 结合 牙 86 

condylat agenesis HE ER 99 
condylararticulator #3 49 
condylaraxis BAM 100 

condylar ball sk 99 

condylar dislocation BT iX 127 
condylar guidance Mt 98 

condylar guidance inclination RARE 98 
condylar hinge position MEt 99 
condylar path WE 98 

condylar path inulinetion ME 99 
condylar post ik 100 

condylar ring MEER 99 

condylar shaft R 39 

condylar slot PA 93 

condylar subluxation RTERECERT) 98 
condylarthrosis MRÆŤ 100 

condyle movement A 100 
condyle process Mæ 99 
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condylectomy WAHRE 100 

condylon RMA 99 

congenital absence of salivary gland — AXIS BEBRERA, 183 
congenital causes 先天 因素 188 

congenital epulis AKETA 188 
connector 连接 体 112 

conscious-sedation ”镇 静态 236 

constant force 持续 性 力 19 

contact angle Eaa 85 

contact stomatitis, stomatitis venenata — HERETELI A 85 
continuous clasp EFIR 112 

continuous loop wiring ”连续 小 环 结 扎 术 112 
contraction 内 收 124 

controlling root movement fies) 101 
coping T 29 

coping screw MEW 29 

copper amalgam WARRE 172 

copper band ME 172 

copper cement WAER 172 

coronal plane 冠状 面 57 

coronoid process MESE 71 

coronoplasty FAAEE 202 

corrective orthodontics ”一 般 矫 洽 219 
counrerdie SRA 37 

coupe HA 112 

cover screw fixture cover MWAH 231 
cowhorn forceps 牛角 形 拔牙 钳 128 
cracked tooth RIS 211 

craniofacial ciefts MEZ 115 

craniofacial syndrome MERSE 115 
craniomandibular articulation M FERÓ S 115 
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craniosynostosis AMAER- MAE 115 

crenated tongue FAA 202 

crepitus receprocate ”往返 弹 响 176 

cresta! anticipation — SFR TRAE 198 

cribriform plate Wit 150 

cross arch balanced articulation 跨 牙 弓 平衡 咬合 107 
cross bte 反 验 37 

cross sectional stiffness number ,Cs 横断 面 硬度 指数 68 
Crouzon7s syndrome  Crouzon 综合 征 12 

crowded teeth 牙齿 拥挤 199 

crown and bridge prostheücs ” 冠 桥 学 57 

crown remover 去 冠 器 14l 

crown root ratio RER 56 

crown scissor $9 87 

crown sliuer 破 冠 器 133 

crown-down pressureless technique ， 冠 - 根 向 无 压力 技术 56 
Crozat appliance Crozat 娇 治 器 12 

crucible former Hi EE 44 

eurette Rb 55 

curve of compensating ĝm 11 

curve of Monson #F HA 117 

curve of occlusion FAm 63 

curve of Spee  FJULSUÉ SS HERPES 165 

curve of Spee AKEHE 165 

curve of Wilson Wilson H8 175 

cuspid clasp REFI 82 

cuspid protected occlusion. RFA 82 

cuspless tooth. XRF 178 

cyanoacrylate WAAR 140 
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Davis crown WERE 26 

dead tract 死 区 165 

debris index” 软 垢 指数 ”145 

deep overbite REH 158 

deep overjet WEBER 158 

deflective occlusal contact MMEA 131 
degenerative sialosis ”变性 性 诞 卡 串 大 9 
delayed eruption of tooth RE 19 

dens in dente FPF 213 

dens invaginatus FHR 205 

dental age FR 205 

dental and alveolar surgery 牙 及 牙 模 外 科学 202 
dental arch F5 200 

dental assisting chair side stool FRM FARE 204 
dental cast FM 205 

dental cast surveyor 牙科 模 迎 观测 器 204 


dental casting investment “牙科 铸造 包 埋 材料 216 
dental cuticle Fp 209 


dental elevator F 299 
dental emergencies 口腔 急诊 学 ”104 
dental explorer 牙科 探 针 204 


dental fear and anxiety , DFA FARRE 204 
dental film FH 206 


dental floss F 209 

dental floss holder FHE 209 

dental fluorosis WMF 41 

dental forceps RFA 3 

dental hypetsensitiveness FEME 197 
dental investment 牙科 包 埋 材料 204 
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denial pathology 村 科 病理 学 204 
dental plaster FHAR 205 

dental pulp FH 206 

dental spatula FHAN 204 

dental stent 模板 119 

dental technology “口腔 技工 学 “104 
dental unit 牙科 综合 治疗 台 204 
dentigerous cyst d T ERR 59 

dentin FEM 196 

dentin bridge JEE 197 

dentin hypocalcification 牙 本 质证 化 不 全 197 
dentina! tubule FERDE 197 
dentino cemental junction TRIER EE 197 
dentinoma FAES 197 

dentistry 口腔 医学 105 

dentstty 牙科 学 204 

denioalveolar dysplasia 政 模 发 育 不 全 197 
dentogingival fibers 眼 牙 纤维 225 
deniogingival junction 眼 牙 结合 部 224 
dentoperiosteal fibers FARA 214 
denture adhesive 义齿 粘 附 齐 220 
denture adsorption 义齿 吸附 作用 220 
denture base 基 托 76 

denture base saddle 义齿 基本 220 
denture bearing area 义齿 承 托 区 0 
denture bearing area 义齿 其 座 区 220 
denture border 义齿 边缘 219 

denture curing 义齿 固化 220 

denture flange XHAR 22] 

denture flash XANA 220 

denture foundation area 义齿 基 座 区 220 
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denture occlusal surface Xim 220 
denture polished area — S Sei 220 
denture processing ”义齿 硬 北 热处理 221 
denture resin packing 文 其 诅 脂 球赛 220 
demure sore mouth. XAHAR 224 
denture stability Y fteoE 220 

denture stomatitis ”义齿 性 口 炎 221 

denture supporting area XL XK ERE 220 
desensiüzer RUM 174 

desquamative gingivitis MEHEAK 10 
detrusion 推出 173 

development 发 育 37 

develobtneht age RAM 37 
devided arm clasp UWE 94 

diagnosis cast 诊断 模型 235 

diagnostic setup ” 排 牙 诊断 法 130 
diamond bur 金刚 砂 钼 87 

diasteme FMB 203 

diatoric A] AGER 177 

diatoric tooth 带 孔 牙 26 

die ÈE 25 

diíferential force FH 14 

differential forces anchorage $i him 14 
differential mechanics MMA 14 
differential reaction PAR 11 
differential tooth movement AFE 15 
dilaceration of tooth 弯曲 牙 176 

dilantin gingival hyperplasia JE SEXES E 6 
dilation of salivary gland duct 注 腺 导 稼 扩张 189 
direct bonding system , DBS Ede 6 & p WEE PP 240 
direct pulp capping EREM 239 
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direct retainer 直接 国 位 体 240 

direct retention. 直接 国 位 240 

disk condyle complex 盘 突 复 台 体 130 
disk degeneration fkiBí, 130 

disk derangement AEM 130 

disk interference AFH 130 

disk locking AWE 130 

disk perforation #FFL 130 

disk detachment AIA 130 

disk prolaps ABE 130 

disk space $F 130 

dislocated fracture 脱位 骨折 174 
disocclusion 无 咬合 178 

displacement of bone 上 骨 的 移 位 51 
displacement of mandible ”下颌 移 位 186 
distal cutter 末端 切断 销 122 

distal extention of partial denture ”游离 端 局 部 文具 
distal step | irn Er 232 

distal wedge procedure Jt HUEEWOR 232 
distoangular impaction 远 中 阻 生 232 
distocelusion pA 232 

distoversion 远 中 错位 232 

disuse atrophy RAHEEM 39 
dolicocephaly 长 头 型 15 

double blade implant WIRA IE 164 
double dentition 双重 牙 列 164 

doubie lip MAA 163 

dovetail 峡部 181 

dovetail retention WEH f 90 

dowel crown fBEX£ 248 

drift 自然 调整 状态 ”249 


228 
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drift of bone 骨 的 游 移 51 
driftodontics 牙齿 自行 调整 学 说 199 
dry socket FHE 44 

Duyzings clasp HMHE 30 
dynamic split 动 方 夹板 “29 


E 


earbow EK 36 

early closing click PHRAMH 233 

eccentric checkbite dEjE ret erigok 39 

eccentric interoeclusal record JFE PERRE 38 
eccentric jaw relation dEIE'pR EXE 39 
eccemtric occlusion 3EiE TS 38 

eccentric relation EPA 38 

ectomoph 外 胚 时 体型 175 

ectopic eruption EFRR 68 

ectopic eruption Siti 221 

ectopic sebaceous gland SE HEBRER 221 

edentics ”无 牙 串 者 治疗 学 178 

edentulous impression tray GP BREDBRREÉR 178 
edentulous jaw EFM 178 

edentulous position of mandible 无 牙 额 位 ”178 
edentulous position of retrude mandible — X 88 TF 8 EB Pd 
178 . 

edentulous space WFR 143 

edge to edge occlusion. HIFA 30 

edgewise appliance 方 丝 弓 矫治 器 37 

edgewise wire 方形 经 38 

elastic limit 弹性 极限 169 

elastic separating plier 分 离 错 39 

elastic thread 弹性 线 170 
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elastic tiebacks ”弹力 结扎 率 引 189 
elastomer 弹性 体 170 

elastomeric impression material 合成 橡胶 印 模 材 料 60 
electric vitalometer "f 8liS 7) MINE E 207 
electromyography ， EMG MAE 74 
Eliason clasp RPA-EÉR 143 

embedded tooth 埋伏 牙 116 

embrasure clasp HRE 83 

embrasures 外 展 阶 176 

enamel $A 229 

enamel cuticle h 229 

enamel hypocaleification MASLTE 230 
enamel hypoplasia 釉质 发 育 不 金 ”229 
enamel lamella $H 228 

enamel opaque spot MAAM 229 
enamel pearl M3% 230 

enamel prism #4 230 

enamel rod jt 230 

enamel rod sheath HH 230 

enamel spindle fht 229 

enamel tuft W&AA 229 

end cutter AW DIE 122 

end to end oeclusion HIF 30 
endochondral bone formation ”软骨 内 成 骨 146 
endodontic endosseous implant EAC Phe 46 
endodontic explorer FMi 208 
endodontic implant 根 管内 种 植 体 46 
endodontic pin 牙 内 钉 205 

endodonties FMA 206 

endodontology FAZ 206 

tndotnorph ”内 胚 叶 体 型 ”123 
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endosseous implantation rs FREU 52 

endosteal blade close jimplant 肯 内 叶 状 闭口 种 植 体 52 

endosteal blade vent implant 肯 内 叶 状 开口 种 植 体 52 

endosteal implant ”上 骨 内 种 植 体 52 

envelop of function ”功能 范围 49 

epidemic parotitis  WifiTEBB 114 

epithelial- myoepithelial carcinoma, tubular solid sdenoma , adenomyo- 


epithelioma, myoepithelial cell adenoma MIE Ee sit HR E PE 
BRLESSS.MLEHEADANMUN 75 


epithelium attachment epithelial cuff 上 皮 附 获 — 153 
epithelial pearl 上 皮 珠 153 

epulis WA 223 

epulis fibromatosa — SFAEPETFARMS 188 

epulis granulomatosa 肉芽 肿 性 牙 想 瘤 145 
eruption cyst 萌出 红肿 “117 

erythroleukoplakia 红 白 班 68 

esthetic dentistry HERF 104 

esthetic line 美容 线 ,FE 线 117 

esthetic plane ”审美 平面 158 

eugenol 丁香 油 酚 28 

excisional new attachment of periodontum, ENAP 切除 牙 风 膜 新 附 
ER 137 

exodontics, exodontology 找 牙 学 4 

expansion screw 扩 弓 螺旋 器 ”108 

explorer. 探 针 170 

extension clasp MEIRE 217 

extension for prevention ”预防 性 扩展 231 
extention base removable partial denture FAM MMX 228 
external rotation 外 旋转 175 

extra oral anchorage 口外 支 107 

extra oral arch appliance MAES MENEER 66 
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extra-alveolar crown FASHE 199 
extracapsular ankylosis WAKRA 124 
extracoronel retainer AAE 57 
extracoronal retention 冠 外 固 位 57 
extraction of dental root 牙根 拔除 术 199 
extramaxillary anchorage 颌 外 支 抗 57 
extraoral tracer 口外 描 计 器 107 
extraoral tracing 口外 描记 图 107 

eye, E RA 217 

eyelet wiring 小 环 结扎 术 193 

eyelets RA 217 


facebow m5 118 
face bow fork WBR 118 
face bow record 面 弓 记录 118 
face mask WA 119 
face-bow,facebow 口外 弓 106 
facial angle 面 角 118 

facial axis ,Pt-Gn 面 轴 119 
facial cleft cyst HAW 118 
facial moulage 面部 印 模 118 
facial plane, N-pg TEE 118 
facial canal, canalis facialis 面神经 管 118 
facial profile gj 8E 118 
facing 政 面 205 

Íastening screw ”固定 螺丝 54 
fatigue 疲劳 131 

fenestration 骨 开 窗 51 
ferrule band 金属 带 环 88 
fibro integrarion 纤维 整合 188 


英文 索引 ，278 。 


fibro osseous integration ftf gs 188 
fibromatosis gingivae hypertrichosis syndrome — $8 £f ERAS £6 £5 
合 征 224 

fibrous ankylosis of TMJ 纤维 性 钴 下 颌 关节 强直 188 
fibrous degeneration of pulp 5 MEEEREFEZE 208 
final cast 终 模型 242 

final impression Hep — 242 

finger spring d$ 240 

finish line MEMA 30 

finishing bur 磨 光 钻 121 

firing s 154 

first order bend 第 一 序列 弯曲 28 

fissure bur Zàj& 113 

fissured tongue HAA 113 

fixation of loosened tooth. METER ER 166 

fixed appliance 固定 娇 治 器 53 

fixed bridge ME 53 

fixed removeble bridge 国定 -活动 桥 53 

fixed or soldered transpalatal arch Reli RE 3X 60 
fixed partial denture 固定 桥 53 

fixed prosthesis HEP 53 

fixed prosthedontics ”固定 义齿 修复 学 54 

fixed retaining appliance 固定 保持 器 53 

flabby tissue 松 赐 性 组 织 166 

flashing A 248 

flat bite plate 平面 导 板 133 

flat oval tube ROÉSEEIE 9 

fluoride-containing polishing paste — S SKHSOE-MURI 59 
flush plane Z&X3PE EY 242 

focal epithelial hyperplasia ”局 灶 性 上 皮 增 生 90 
focal melanosis ”局 灶 性 昧 变 症 , 限 局 性 早 变 定 90 
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foliate papillitis HRAL 218 

follicular ameloblastoma 泪 泡 型 成 釉 细 胞 瘤 115 
food impaction AHi% 161 

Fordyce disease 异 位 皮脂 腺 221 

forensic dentistry 口腔 法 医学 ”103 

[ormorcresol HERES 81 

forward protrusion 前 突 136 

forward rotation ”前 旋转 136 

fovea palatinae iy 33 

Frankel appliance $= 75/ZRWHER 40 
Frankfort mandibular plane angle 弗兰克 下 颌 平面 角 40 
Frankfurt plane 法 兰 克 福 平 面 。 37 

free end fixed bridge WAWES 227 

free gingiva WAAR 227 

free gingiva margin MEHE 229 

{ree gingival groove FAAR 229 

freedom in intercuspal position. 政 尖 接触 自由 度 203 
freeway space IAR 180 

fremitus RN 236 

frenectomy 系 带 切除 术 180 

friction pin 摩擦 二 位 条 ”12Y 

Írontal plane MPE 32 

functional regulator, FR 功能 调节 器 49 
fulerum line ZAR 239 


fulcrum [ine of a removeble partial denture 活动 部 分 义齿 的 支点 线 
72 


full crown 全 冠 142 

full denture 全 口 义齿 142 

full thickness skin graft 全 层 皮 片 1d41 

fully adjustable articulator 全 可 调式 咬合 架 142 
fully programmed appliance 28H E(£ EE 142 
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function corrector Ey BESEIESR 200 

functional appliance 功能 性 娇 治 器 50 

functional articulation ”功能 性 咬合 50 

functional chew in record ”功能 性 咀嚼 记录 50 
functional distocation ”功能 错位 49 

functional impression 功能 印 模 50 

functional jaw orthopedic appliance SA ZDRERTIESR 64 
functional mandibular movement ”功能 性 下 颌 运动 50 
functional matrix theory of growth 生长 的 功能 基质 理论 
functional neck dissection ”功能 性 颈 清扫 术 50 
functional occlusal harmony ”功能 性 验 协 调 50 
functional ceclusal plane, FOP 功能 性 输 平 面 50 
functional orthopedics ”功能 性 牙 娇 正 50 

fused tooth. REF 144 

fusion of salivary gland MEMA 190 


G 


gable bend APRM 144 

gag 开口 器 96 

galvanism HE 144 

gangrene stomatitis, noma 坏 痊 性 口 炎 69 

genetic control theory 遗传 控制 理论 219 

genial tubercle Wt 98 

genioplasty WEER 97 

geriatric dentistry ”老年 口腔 医学 109 

germinated tooth 双生 牙 164 

gerodontics ”老年 口腔 医学 109 

giant cell epulis 所 细胞 牙 艰 瘤 ”93 

giant cell hyaline angiopathy 巨细 上 胞 延明 血管 病 93 
giant cell reparative granuloma ”巨细 胞 修复 性 肉芽 肿 93 
gigantilorm cementoma  AJKUSEZ MET ERE 80 


150 
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gigantiform cementoma E XX RE 92 
gingiva FAR 209 

gingiva sipple FRAR 209 
gingiva col Big 223 

gingiva border i5 225 
gingival epithelium FLE 210 
gingiva papila 牙齿 乳头 210 
gingival sulcus #7 223 
gingival cleft FAR 210 
gingival curettage BHRR 223 
gingival cyst FRÆ 210 
gingival fibromatosis FHER 210 
gingival ormer AAEE 231 
gingival hyperplasia FARW E 210 
gingival index,GI A fgs3 211 
gingival papilla AX 224 
gingival papillitis WALK 224 
gingival pocker f£ 223 
gingival recession FEW 210 
gingivectomy WRR 223 
Ringivectomy knife FAJI 209 
gingivitis Æ 225 
gingivoplasty WEER 223 
gingivosis ”银灰 性 ”223 

Biromotic handpiece 同族 手机 71 
glabella, G ER 3 

Blass ceramic ARZ 10 

glass ionomer cement 玻璃 离子 粘 固 剂 10 
glass slab 发 璃 调 合 板 10 
glenoid fossa 关节 窝 56 
globodontia 球形 牙 140 
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globulomaxillary cyst RLA E 140 
glossalgia E 156 

glessectomy 舌 协 除 术 156 

glossodynia Af 156 

glossoplasty ARER 155 

glossopyrosis TERR 158 

gnathic replicator 下 颌 运动 复制 吕 186 
gnathion of soft tissue, Gns.— WARAKA 147 
gnathion, Gn. Ze 97 
gnathodynamomewer MXit 565 

gnatho guide plate MẸFA 64 

gnathology 颌 学 67 

gonion, Go FEL 183 

Goshgarian appliance  Goshgarian BFAS 43 
Gothic arch tracer 帮 特 马 描 计 器 ”45 

Gothic arch tracing Bie a irm 45 
Gracey curete WRAAE 45 
graduated periodontal probe FARER 214 
granular cell type ameloblastoma — BUE! j fh m 98 
granulating osteoteitis ”肉芽 性 骨 炎 145 
greater palatine foramen injection. 胭 太 和 孔 注 射 法 33 
greenstick fracture HAR 140 

gid 节点 36 

grind stone Eig 150 

grinding - in, milling-m EEF 122 

group functional occlusion 组 牙 功 能 输 259 
growth 生长 166 

growth center. 生长 中 心 160 

growth movement 生长 移动 160 

growth remodeling 生长 改建 ”160 
growthsites 生长 区 160 
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growth variability 生长 变异 160 

gruma FHA 200 

Guerin’s fracture EE NT 43 

guide pin 4T 27 

guide plane $P 27 

gum pad W 223 

Gunning/s splint 网 宁 夹 44 

gustatory sweating sydrome ”味觉 出 汁 综合 征 176 
gutta percha cone FRERE 204 

gutta percha point FRÆ 203 

gypsum ÆA ARA 159 

Gysi incisive path maker "ETRUD fATESE 77 


H 


H angle Hø 59 

hairy tongue tfj 11$ 

half and hali clasp 对 半 卡 环 30 

half-cap crown,open-face crown 半 帆 冠 4 
hanau articulation quint 3X EE IR 59 
hand instrument FHM 162 

hand piece 手机 162 

handicapping dento facial anomaly 牙 面 异常 205 
hard palate W 227 

harmular notch REPE 222 

Hawley retainer TER SES 73 

head rest 头 托 172 

headgear X8 172 

healing abutment WAEA 23 

healing cap ft Wi 231 

healing screw QEM 231 

heavy force 重力 245 
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heavy gauge side cutter dH ecd 24 
height of contour. 外 形 高 点 175 

helical loop 小 圈 曲 193 

hemi-prognathism WMR 131 

hemi protrusion WAMA 131 
hemiglossectomy FEWRA 4 
hemisection of molar 磨牙 半 切 术 12 
Herbst appliance Herbst RA 59 
hereditary enamel dysplasia 遗传 性 粗 质 发 育 异 常 219 
hereditary opalescent dentin MESE AER 210 
heredity 遗传 219 

herpes labialis WW 23 

herpetic gingivostomatitis WEED 131 
heterograft 异种 移植 物 222 

heterotopic salivary gland Atr 221 
high copper amalgam BHRAS 45 

high lip line EER 150 

height of cusp FRKE 202 

hinge anis th 85 

hinge axis type occlusion Bagia 85 

hinge axis point QgESEEPSA 35 

hinge bow AmS 85 

hinge joint 4&t&pX 5 85 

hinge movement RHA 85 

hinge position Bitir 85 

hoe scaler 锦 形 洁 治 器 ”20 

Holdaway line, Ls pg HÈ 59 

homograft 赔 种 异体 先 杆 物 172 
homologous graft MEHM 171 


homotrensplantation of tooth 同 种 牙 移 植 术 172 
hook 牵引 多 133 
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horizontal axis of mandible FKP% 185 
horizontal facial cleit MRR 118 

horizontal fibers fie 63 

horizontal fracture of maxilla #4 LEER Ep 110 
horizontal growth pattern 水 平生 长 型 165 
horizontal helical loop — SE REGK3E HR 26 — 
horizontal impaction ”水平 阻 生 165 

horizontal loop 水 平 曲 164 

horizontal maxillary osteotomy ”和 勒 福 1 型 截 骨 术 110 
horizontal osteotomy KERAK 164 
horizontal overlap KPMÆ 164 

horizontal relation of jaws — fa]zk EX 65 
Howe's plier HH 32 

Hutchinson tooth 哈 坎 森 牙 59 

hybrid layer RAR 96 

hydrocolloid impression material KREDA 164 
hydroxyapitite ceramic BEEN 137 
hygienic pontic 卫生 桥 体 176 

hypercemen tosis FAMAE 202 
hypernasality AFR 7 

hyperosmia 嗅觉 过 者 195 

hyperparakeratosis 过 度 不 全 种 化 58 
hyperplasia 增殖 234 

hyperplasia of salivary gland PERHE 190 
hyperplastic gingivitis BE TERRAS 234 
hyperorthokeratosis 过 订正 角 化 59 
hypertrophy of the coronoid process EHE 72 
hypertrophy 肥大 39 

hypodontia 部 分 无 下 畸形 12 

hypoglossal camal 舌 下 神经 管 157 

hypoplasia 发 育 不 全 37 
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idealarch ”理想 续 111 

ideal normal occlusion ”理想 正常 验 111 

ideal wire 理想 型 弓 丝 111 

immediate dislocation ”急性 脱位 79 

immediate replacement denture WAH 77 
immediate root tilling 即刻 根 充 77 

immediate side shift 即刻 抽 移 77 

immediate temporary obturator ”即刻 暂时 阻塞 器 77 
immobilization (iz 241 

impacted fracture RARI 96 

impacted tooth MÆF 250 

implant abutment “种植 体 基 桩 243 

implant anchorage ”种植 体 支 抗 243 

implant body 种植 体 243 

implant button (mucosal insert, intramueosal inser 种 粕 钮 ”243 
implant cast fii 243 

implant dentistry 种植 牙科 学 244 

implant denture 种 植 义 此 245 

implant dentute substructure 种 植 义 齿 下 部 结构 245 
implant denture superstructure 种植 义齿 上 部 结构 245 
implant fixed bridge ”种植 桥 基 园 定 桥 243 

implant framework 种植 支 架 或 种 植 下 部 结构 245 
implant infrastructure 种植 支架 或 种 植 下 部 结构 245 
implant interface 种植 界面 243 

implant mesostructure 种植 体 中 间 结 构 244 
implant model 种 植 模型 243 

implant periodontal membrane 种植 牙 局 膜 244 
implant post 种 植 桩 “245 

implant prosthesis PABER 244 
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implant prosthodontics ”种 植 口腔 修复 学 ”243 
implant retention ”种植 体 固 位 243 

implant serew — PAR MEZE 243 

implant substructure ”种植 体 下 部 结构 243 
implant substructure 种植 支架 或 种 植 下 部 结构 245 
implan! substructure interspace ”种 植 下 部 结构 空 阶 244 
implant superstructure 种植 外 科 夹 板 244 
implant superstructure 种植 义 傣 上 部 结构 245 
implant surgery 种 村 外 科 244 

implant system 种植 系统 244 

implant tissue interface ”种植 体 组 织 界面 244 
implantation of tooth FAAR 213 
implantodontics 口腔 种 植 学 106 
implantology 种 植 学 244 

impression MW 225 

impression compound EHE 225 

impression coping MRM 226 

impression material 印 模 材 料 225 
impression paste EAS Gm] 225 

impression plaster EEG X 226 

impression tray MRH 226 
impression wax MHE 225 

incisal guidance table WẸ% 137 

ineisal angle f$ 138 

incisal edge 切 缘 139 

incisal groove AME 137 

incisal guidance MẸ 137 

incisal guidance inclination 切 导 射 度 137 
incisal guidance pin 切 导 针 137 


incisal mandibular plane angle, IMPA — fF lirptz 3-T 6 Tif 
187 


英文 索引 + 288 - 


incisal pah Uf. 137 

incisal path inclination JR SIE. 137 

incisal rest Asp jt 138 

incisal restoration VIE 138 

incision 切 开 138 

incision inferius FHA 187 

incision inferius, li. F irpo 187 
ineision superius EWA 153 

incisive canal 切 牙 管 138 

incisive canal cyst EI HEP. AERE. 138 
incisive foramen UI 3L 138 

incisive muscle of lower lip FRI NL 181 
incisive papilla WFA 139 

incisor 切 牙 138 

incisor liability 4255 fjM& 139 

incisor relation 切 牙 关系 138 

incisura Wik 138 

incisure dE 138 

inclination of condylar guidance RAAE 98 
inclination of cusp FRAE 203 

inclination of plane of orientation JE fF Wise 29 
inclination of proirusive condylar guidance Rith ERE ET 
inclined bite plane ”斜面 导 板 194 

inclusion cyst, fissural cyst WRA 113 
incompetent lips BEH 23 

incomplete overbite RARR 11 
incomplete tooth fracture FAR 211 
incremental line of enamel MHAEKR 230 
incremental line, Owen line 政 本 质 生长 线 197 
indirect pulp capping MRAM 83 

indirect retainer Haii 83 


135 
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indirect technique ME 83 

individusl normal occlusion. P SIE MfG 45 
induction of anaesthesia ”诱导 麻醉 228 
interglobular dentin 小 球 则 开本 质 193 
infantile cortical hyperostosis(Cattey"s disease) — SÉ gh JL Ez pfi Er E 
症 226 

inferior sulcus to H line. MEARE 97 
infilttation anesthesia 温润 麻醉 89 

infra orbital canal 眶 下 管 107 

infrabony pocket 骨 下 过 53 

infrabulge WME 27 

infrabulge clasp 倒 四 区 卡 环 27 

imfradentale T RTT MOERS 185 
infradentale,Id TF SUPWUT AREA A PUE 187 
iniraccclusion 下 沉 牙 181 

infraorbital foramen[eanal] injection 上 腊 下 孔 ( 管 ?注射 法 108 
infraorbital space WMEFÍBIBE 108 

infrastructure 下 部 结构 181 

infratemporal fossa syndrome BET NiRAE 128 
infretemporal space BI FIER 128 

infraversion. 低位 牙 28 

inbalation anaesthetic 上 吸 人 麻醉、”179 

initial contact Mifka 19 

initial occlusal contact MAREA 20 

initial phase pég 20 

injection molding EWF 246 

inlay i 96 

inlay retainer RHEE 95 

inlay wax 肉体 蜡 96 

insertion 就 位 90 

imet MRI 124 
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interocelusal record EER 6l 

interalvelolar distance( interridge distance > — 7 MK [8] BE B 
interarch distance MEER 65 

interceptive orthodonties PEO TE RAE , 阻 断 娇 治 249 
interceptive orthodontics MEER 249 
intercondylar axis WAA 100 
intercondylar dise ”关节 盘 56 

intercondylar distance MAMEA 100 
interceptive occlusal contact MAPEK GEM 250 
intercuspal contact area FRÈRE 202 
intercuspal occlusion, ICO FRx 202 
intercuspal position, ICP FRAM 202 
intercuspation FRZ 202 

interdental eyelet wiring 牙 间 金属 小 环 结 礼 203 
interdental food impaction — "YlB ép ot 203 
interdental papilla FELE 203 

interdental papilla T M&gU3k 210 

interdental space FARR 203 

interdental splint 牙 间 夹板 203 

interdental stick F4% 206 

interdental stimulator 牙 间 按摩 器 ”203 
interdental stripper 牙 间 去 除 器 203 

interdental wood point FÆ 206 

interdigitated occlusion FRZ 202 
interfacial surface tension 界面 表面 张力 87 
interglobular demin | /hERIBIT EUR 193 

interim denture PITEN 233 

interim obturator 暂时 性 阻塞 宕 233 

interim ocular prosthesis. ”暂时 性 义 眼 修复 体 233 
interim palatal cleft prosthesis ”暂时 性 肢 列 修复 体 233 
interlock 互 锁 69 
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inrermaxillary anchorage MALHE 65 
intermaxillary contracture WEZA 65 
iniertnaxillary fixation MARE 65 
intermaxillary relation MERE 65 
intermaxillary space MER 65 
intermaxillary traction ME#3 65 
intermediary base 28E 28 

intermediary implant 中 间 种 植 体 241 
intermediary jaw movement PAREI 241 
intermediate abutment 中 间 桥 基 241 
intermediate cementum 中间 牙 骨 质 。 ?41 
intermittent force AWA 83 

internal attachment 内 附着 体 123 
internal derangement 内 部 错位 123 
internal oblique ridge phi 124 
internal resorption of tooth FARE 205 
internal rest ”内 部 车 支 托 123 

internal rotation ”内 旋转 124 

intetnal skeletal fixation 和 叔 内 国定 52 
internal wire suspension 钢丝 内 悬 吊 44 
interocclusa clearance BLIER 180 
interocelusal distance  TAfg]pmE 61 
interocclusal gap — TefEJE)ER 61 
interocclusal rest space PARAE 61 
interoeclusal space TERIER 61 
interprismatic region EE[B[X 246 
interprismatic substance ” 柱 间 质 246 
interproximal attrition WHEA 113 
interproximal brushsinterdentat brush FERFE 203 
interproxima] cavity interstitial cavity 邻 面 帘 洞 113 
imerproximal clearance 部 间隙 113 
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interproximal contact proximate contact $E iM 113 
interproximal projection, bitewing projection WERK 113 
interproximal space FER 203 

interproximal surface, approximal surface ”邻接 面 113 
interradicular area {REEK 48 

interradicular fibers ” 报 间 纤维 48 

interradicular osteotomy 根 间 截 骨 术 48 

interradicular space RER 48 

interridge distance,interarch distance  füjBlEB mE 65 
interridge distance "WEB 198 

interridge distance WME 79 

interrupted bridge 受阻 桥 162 

interstital growth 间 狂 生长 ”83 

interstitial surface 邻接 面 113 

intertubular dentin E BITE 192 

intra coronal retainer 冠 内 固 位 忻 57 

intra oral anchorage 口内 支 抗 103 

intra radicular retainer 根 内 固 位 体 48 

intracapsular adhesion X SEES E 56 

intracapsular ankylosis XY EPA MB 55 
intracapsular fracture, intrearticular fracture PRAA 55 
intracoronmal attachment WARSI 56 

intracoronal restoration. XEPHMEN E 57 

intracoronal retention AABI? 56 

intraductal papilloma 导管 内 乳头 状 瘤 27 
intraligamentary injection 十 带 内 注射 144 
intramaxillary anchorage MAH 66 

intramaxillary traction MA#ŞI 66 

intramedullary fixation. Ei 52 
intramembranous bone formation MERE 120 
intramucosal implant 帖 驴 内 植 人 体 126 
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intratnucosal implantation 帖 几 内 种 植 术 126 
intramuscular injection 肌肉 内 注射 75 
intraoral radiograph “口内 放射 线 片 102 
intraoral tracer 口内 插 计 器 102 
intraoral tube 口内 管束 102 
jntraosseous injection WAEA 52 
intravenous anaesthesia -静脉 麻醉 89 
intrusion ÆA 196 

invaginated lingual fossa WE E MIRE 76 
inverted cone bur HÆS 28 

inverted cusp tooth MRF 27 
inverted impaction 倒置 阻 生 28 
inverted L osteotomy H LÆRER 27 
investing &H 5 

investment çast 铸模 247 

inverse bavel incision AHJO 124 
ipsilateral side 工作 侧 49 

irregular denin 不 规则 牙 本 质 10 
irregularity index 前 牙 不 齐 指数 136 
isograft 同系 移植 171 

isologous graft RRM 171 

isthmus ”峡部 181 


jacket crown 甲 冠 81 

Jackson erib clasp Jackson 卡 环 73 
Jaequette(hand) sealer Jacquette 乔治 路 73 
jaw CX 64 

jaw augmentation procedure MAMAR 64 
jaw bone MÈ 64 

jaw jerk MEH 64 
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jaw jerk reflex 下 俩 反射 ( 陋 跳 反射 ) 182 

jaw malposition 人 额 错 位 64 

jaw movement profile 下颌 运动 理 187 
jaw-closing reflex MARA 了 

jaws relation MARMAR 6t 

J-hook Jẹ 73 

Jonson appliance W4 3 E3688 164 

junctional epithelium 结合 上 皮 86 

juvenile occlusal equilibriam FoF 139 
juvenile periodontitis 青少年 牙 周 炎 139 


K 


Kaposi's sarcoma Kaposi I BE, EE PE 04 
Karer press stud system — BEER A1 ESTE AD 107 
Kennedy bar connector 肯 氏 连接 杆 101 
Kennedy classification 肯尼迪 分 类 法 101 
keratin AEH 84 

keyhole loop REB 218 

keyridge , Kr 关键 端点 55 

keyway 栓 道 162 

kinematic face bow ZARES 232 

Kingsley splint Kingsley 3£f& 94 

Kraiochvil clasp RPI 卡 环 143 


L 


labial arch #5 22 

labial bar fT 22 

labial bow Ez 22 

labial flange EMRA 22 
labial frenum ERE 23 
labial gland WIR 23 
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labial root torque REHE 46 

labial splint ERR 22 

labial surface 层面 23 

labial vestibule MẸRTEE 23 

labile crown terque ARARE 56 
labiolingual appliance EE S ii 8R 23 
labioplasty ERER 22 

labioversion Bft 23 

labrale inferius FEAS 181 

labrale superius KERA 150 

labrale superius. Ls EEGA 150 

lace back” 尖 牙 向 后 结扎 82 

lacerauon $AH 165 

lactobacillus 乳酸 杆菌 ”145 

lactic acid 乳酸 145 

lag phase RARE 19 

lamina dura WRR 227 

Lang bracket Lang HEMA 108 

laser welding 激光 焊接 17 

late open (closing) click 后 期 开 ( 闭 ) 弹 响 68 
lateral balanced occhusion  BIZr2E pia 13 
lateral canal AR 14 

lateral condylar guidance inclination. WH PROB PHE 
lateral equifibration (Bp Hy 13 

lateral excursion WFE l4 

lateral interocclusal record 侧 验 记录 14 
lateral middle third fracture htp 1/3 Eee 176 
lateral occlusal relation [MOT X 13 

lateral occlusion WF 13 

lateral periodontal cyst 侧 方 春 有 种 13 


14 


lateral position of submandibular gland sialography (i F- B i JE A 
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REOR 67 

latere! position roentgenography of mandible TF Bi Brifir e WU 
182 

latera! relation WFX 13 

lateral spreader 出 方 还 器 l4 

lateral tomogram of maxillae tRAMREZ 151 
lateral tompogram of TM] 3T EX P rh 127 
lateral topogram ramus FRAZA 185 
lateral transcranial projection . AARRE 89 
lateral transpharyngeal projection ”经 咽 侧 位 投 照 技术 89 
laterotrusion MARZH 6 

Le Fort [ fracture 勒 福 工 型 骨折 110 

Le Fort E osteotomy WE I 型 截 骨 术 110 

Le Fort [| fracture 勘 袜 [型 骨折 109 

Le Fort [| osteotomy Ap ARAR 110 

Le Fort [] fracture BRIDE MEDI 110 

Le Fort I osteotomy MEER 110 

lead line HË 134 

lead stomatitis 缉毒 性 口 炎 134 

leeway space FER 171 

leukoederma 白色 本 肿 4 

leukoplakia EXE 4 

levator veil palati muscle PHM 33 

leveling MX 236 

Lewis bracket Lewis ft] 108 

lichen planus HYHH 9 

ligament WË 144 

ligamental position HA 144 

ligature cutter 结扎 经 切断 氏 86 

ligature director 结扎 丝 追 进 恬 ”87 

ligature typing plier 结扎 钳 86 
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ligature wire 结扎 丝 86 

light curing unit. 光 因 化 装置 58 

light force H 140 

light wire appliance Magha 180 
light wire plier H 180 
light-curing composite 区 四 化 复合 树脂 57 
light-curing resin. JE fe SER 58 
limited orthodontics “有限 性 矫治 228 
line angle Rf 191 

linear occlusion 直线 性 和 验 240 
lingual occlusion. W 156 

lingual arch. Ej 155 

lingual arch appliance 39ER 155 
lingual bar ff 155 

lingual button EMM 154 

lingua! button F% 156 

lingual clasp EMEI 154 

lingual cleat 48 156 

lingual crossbite GEI 155 

lingual crown torque WEAR 57 
lingual flange SWRA 155 

lingual flange area 5 EE 155 
lingual frenum. KR 157 

lingual inclination ifii 154 
lingual mandibular salivary gland depression 
190 

lingual papillitis FARK 156 
lingual plate Æ 154 

lingual protubrance 括 隆 突 156 
lingual rest FMEA 155 

lingual rest seat MEHR 155 
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lingual root torque WAHRE 48 
lingual splint FA 154 

lingual serface Sm 156 

lingual thyroid APAE 156 
linguoangular impaction mp 158 
linguocclusion Efe 156 

linguoversion lingual version 舌 向 错位 158 
ling 垫底 28 

lining mucosa 保护 粘膜 5 

lining mucosa ANNE 5 

lip retractor Bora 23 

lip bumper Efi 22 

lip furrow band EMR WEE 22 
localized juvenile periodontitis, LIP 局限 型 青少年 牙 周 类 
lock 4n 167 

lockjaw FARA 202 

lock pin WifT 167 

long centric KEP 15 

long centrie articulation KEPPRA 15 
long coping ”长 项 黄 15 

long junctional epithelium KAALE 15 
*lost wax’ casting technique ARA TER 160 
low lip line T£ 181 

low silver amalgam alloy RRRA 28 
lower incisor 下 切 牙 点 187 

lower jaw member, lower bow Pi 185 
lower lip line FEŻ 181 

lower lip to H line FẸ HE 181 

lower ridge slope FT 8WESATS 188 

lug 支 托 239 

luting $A 40 
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luting agent 封闭 剂 40 
luxation JAZ 174 
luxation of condyle M FARBE 127 


M 


tmacrocheilia EE» 92 

macrodontia EFE 93 

macroglossia ER 92 

macrognathia 巨 颌 症 92 

macrostomia EO 92 

magnetic implant 磁性 种 植 体 24 

magnetic retention 磁性 固 位 24 

major connector Kiik 25 

malignant ameloblastoma FERMARE 32 
malocelusion #4 25 

malocelusion 4 eB, 25 

mandibular protraction FMA 184 

mandibular relationship record ”下颌 关系 记录 。182 
mandibular anterioposterior ridge slope 下 据 前 后 嵌 斜 度 184 
mandibular block anesthesia 下 颁 神 经 阻 滞 麻醉 ”184 
mandibular canal FES 183 

mandibular condyle FARRA 182 

mandibular condylectomy FARRAR 183 
mandibular displacement 下 颌 错位 ”181 

mandibular dysplasia 下颌 发 育 异 常 181 

mandibular glide 下颌 滑动 183 

mandibular guide plane prosthesis 下 颌 导 平 面 修复 体 186 
mandibular hinge positon FARE 183 

mandibular joint FAX $182 

mandibular kinesiograph, MKG 下 额 运动 描记 仪 。186 
mandibular lateral translation mandibular translation 贝 肉 特 侧 方 移 
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ms 

mandibular micrognathia ^T EAM 194 
mandibular movemnet FAZZ 186 

mandibular notch FAW 184 

mandibular plane "PRO 184 

mandibular plane angle» MPA 下 颌 平面 角 184 
mandibular plane, MP 下 颌 平面 184 

mandibular position Fi 185 

mandibular position ffr 67 

mandibular repositioning FAtr 182 
mandibular resection FARR 184 
mandibular resection prosthesis FYRRA 184 
mandibular rest position Fakai 186 
mandibular retraction FRE 183 

mandibular orthopedic repositioning splint F 48 iE Bl f ir dc 38 
187 

mandibular side shift FAJ $5 fu , Bennett 运动 181 
mandibular staple implant FARHA 181 
mandibular trismus FAFARA 186 
mandibulectomy 下颌 月 切 除 术 182 
mandibulofacial dysostosis 下 颌 面部 发 育 不 全 183 
mandibulofacial dysostosis Hj F A AE PRAE 119 
manipulation time 工作 时 间 49 

mantle dentin "FELD 235 

marginal bone 3» 8 

marginal gingiva Ii 9 

marginal gingivitis -边缘 性 很 类 8 

marginal ridge Wik 8 

Maryland bridge 马里 兰 桥 116 

masticatory ability 咀 隅 效能 91 

masticatory movement MHE 92 
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masticatory pattern EW 91 

masticatory system MRA 91 

masking B® 235 

masseteric hypertrophy WIEK 94 
masseteric space  WHALIREIBRE 94 

master cast EHA 246 

masticating cycles MAMMAT 91 

masticatory efficiency EHE 91 
masticatory foree MMJ 91 

masticatory mucosa 咀嚼 粘膜 91 

tnasticatory performance 咀嚼 绩效 91 
masticatory physielogy 咀嚼 生理 学 91 
masticatory pressure REJ 92 

material alba Ej, Se 4 

matrix 成 型 片 17 

matrix band 成 型 片 17 

matrix holder 成 型 片 夹 17 

matrix retainer 成 型 片 夹 17 

matually protected articulation 43H E. fgfe mr 191 
maxillary micrognathia ”小 上 航 随 形 193 
maxillary prognathia  EGRBIZE 152 

maxillary retrognathia — E Wife 151 
maxillary retrusion LASE 151 

maxillary tuberoplasty 上 上颌 结 节 成 形 术 152 
maxillary tuberosity EMA 152 
maxiliectomy maxillary resection HMR 152 
maxillofacial prosthetic MEEN 66 
maxillofacial prosthetic adhesive Wm RE OM BE 66 
maxillofacial prosthetics — Bing Mr 66 
maxillomandibular dysplasis 上 下 颌 发 育 异 常 153 
maxillomandibular registration 上 下 颌 记录 154 
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maxillomandibular relationship 人 鲁 骨 间 关 系 64 

maxilomandibular relationship —. EP BEER 154 

maximum anchorage HREH 245 

maximum contacted intercuspal occlusion ”最 广泛 接触 的 牙 尖 交 铺 
Fa 250 


maximum «contacted intercuspal position 最 广泛 接触 牙 尖 交错 位 
250 
maximum flexibility 最 大 弯曲 变形 250 


maximum intercuspal contacts AKFAR 250 
mechanical retention ”机械 保持 73 


mechanically balanced occlusion WETA 73 
media rhomboid jE'PEÉODES 238 

median relation 正中 关系 237 

median rhomboid glossitis EPER 238 
median sagittal plane 正中 矢 状 平面 238 
mediolateral curve WIM 68 

medium force 中 力 241 

melanoplakia $Æ 67 

melanotic neuroectodermal tumor ”黑色素 神 经 外 肛交 67 
Melkersson- Rosenthal syndrome Hg FG üE 117 
memory pattern. 记忆 模式 79 

meniscus 3f 56 

mental age fib 241 

mentolabial sulcus, Si WRAHA 97 

menton of soft tissue, Mes WARATA 147 
menton, Me 天 下 点 98 

Mershon band contouring plier 带 环 扩 大 钳 26 
mesial step EPM 89 

mesioangular impaction WPH 89 
mesiocchasion Epea 88 

mesiodens 正中 额外 牙 237 
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mesiodens EPF 238 

mesioversion PAE 89 

mesocephaly 中 头 型 242 

mesomorph PEMA 241 

metal backing toorh ”金属 背 牙 88 
metal base 金属 基 托 88 

metl bracket HHM 88 

metal ceramic restoration dE NUS E 88 
metal ceramic restoration dz YE E [E 87 
metal insert teeth. — Ef ar P ER CHOSE 14 
metal rack 金属 支架 88 

metal reinforced plastic bracket £ B bo 38 Sx) fef 
metal saddle 金属 基 托 88 

metal ap SABE 88 

microair abrasion 微 空气 摩擦 176 
microdontia 小 牙 症 194 

microglossia 小 车 193 

microstomis 小口 贿 形 193 

midfacial defiency ij pk 119 
midfacialfraeture ” 面 中 部 骨 斩 119 
midopening click 中 期 开口 弹 响 241 
migratory glossitis WEEKK 227 
Mikulicz disease 米 库 利 奇 病 117 
milling in 研磨 217 

milling machine MEH 217 
mini gas torch 小 焊 枪 193 

minimum anchorage HEP 140 
minor connector ”小 连接 体 193 

minor tooth movement 小 量 牙 移动 ”193 
mixed tumor EHRM 31 

mixed type occlusion WAWE 72 
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model surgery 模型 外 科 120 

model trimmer 模型 修整 机 120 

model vibrator 村 型 振 萝 器 120 

modeling compound Eni 225 

modeling materia] 模型 材料 120 

modeling plastic impression compound MRE 225 
modeling wax BUE 120 

modified arrow head clasp 改良 式 箭头 卡 环 43 
modified cast 模型 履 整 120 

modulus of elasticity ”弹性 模 量 169 
Moires'topography 莫 尔 云 纹 测 量 法 122 

mod 等 术 模型 ”247 

moment of force HÆ 111 

moniliasis ”念珠 菌 病 127 

moniliosis ”念珠 菌 病 127 

Monson's spherical theory of occlusion ”将 霖 球面 学 说 117 
Moss! s hypothesis of functional matrix Moss 功能 基质 假说 
mottled enamel MFE 41 

mounted diamond stone SRPA 87 

mousting KIR 152 

mounting on articulator E} 152 

mounüng plate IP 82 

mouth guard 护 口 器 69 

mouth mirror H&Æ 102 

mucocele WME 127 

mucoepidermoid carcinoma MAAE 126 
mucogingival defect 膜 起 缺损 121 
mucogingival junction WERS Mi CT BER 120 
mucogingival junction WATEA 126 
mucoperiosteal elevator Wh W BEATAE 125 
mucoperiosteum W BD EE 125 


116 
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mucosa support 粘膜 支持 126 

mucous cyst "km 127 

mulberry molar RERET 149 

multiloop edgewise arch wire; MEAW — & Hy ££ S BUR. 31 
multiple fibroepitheligl hyperplasia — £5 EE EEEBPE 30 
multistrand wire $i 31 

muscle contact pasition，MCP Méi M 
muscle spasm MEE 74 

muscle stif MWEE 74 

muscle trimming, tissue molding 肌 能 修整 74 
muscular position MLA 75 

mutually protected occlusion ”相互 保护 输 191 
myalgia MUR 75 

mylohyoid ridge MERWE 66 

mylohyoid groove or canal FAS BERE 184 
myo monitor 肌 监 控 侈 74 

myocentric MEP 75 

myodynamic activator 肌 动 力 型 激动 器 ?4 
myoepithelial carcinoma MEE% 75 
myofunctional appliance 肌 功 能 矫治 器 ”74 
myotonic activator 肌 张 力 型 肌 激 动 器 75 


N 


Nance leeway space MAMRE 124 
nasal prosthesis MESIE 7 

nasal stent MEEA 7 

nasion of soft tissues, Ns ARARA 146 
nasion, N REA 6 

nasolabial eyst AMER 6 
nasopalatine cyst HFEA. ASEH 138 
nasopalatine duct cyst AMER 6 
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natal tooth MEF 169 

natural retention 自然 保持 ”249 
neck of condyle SS 99 
necrotizing sialometaplasia ”坏死 性 洗 腺 化 生 70 
needle holder #E 19 

neonatal line 新 生 线 194 

neutral area 中 性 区 242 

neutral occlusion PEJS 242 
micotinic stotnatitis WAO% 217 
night guard 夜 用 护 板 218 

nitinol A5 123 

noble metl 贵金属 58 

nodular leukoplakia WEKE 86 
non undercut area JEHME 38 
nonanatomic tooth ERHRF 33 
nonrigid connector 活动 性 连接 体 72 
nonworking side 3E TEM 38 
nonworking side occlusal contact 3EI4EIMBREEM 38 
normal occlusion EXM 236 

nose prominence MARE 7 

notch ub 138 


O 


occluding frame 输 架 61 
oblique facial cleft mA 119 
oblique fibers $fe 194 
obturator MÆR 250 
obturator X3 221 

occipital anchorage 杭 支 抗 236 
occlusal splint Aø 61 
occlusal interfetence AFH 61 
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occlusal adjustment WF 171 

oxclusal adjustment splint 调 牙 夹板 171 
occlusal curvature MAE 63 

occlusal disharmony æE 63 
occlusal embrasure AARM 63 
Occlusa! equilibration Pe 62 
occlusal facet 苔 小 平面 63 

occlusal film of mandible FARME 183 
occlusal film of maxillae LME 151 
occlusal fim 8H 62 

occlusal force 352; 51 

occlusal form HEES 62 

occlusal guide plate Ja 4E 62 

occlusal pod MAR 218 

occlusal pad Tài 6l 

occlusal pattern 3434 63 

ocelusal plane guide 验 平 面 规 63 
occlusal plene, QP FERN 62 

occlusal position 车 位 63 

occlusal prematurity JAPA 63 
occlusal pressure EH 63 

occlusal reconstruction $#æÆ 60 
occlusal rest MZH 64 

occlusal rimyocclusion rim PIE 61 
occlusal trauma Fali 60 

occlusal vertical dimension MEAE 60 
occlusion Fh 60 

occlusion disorder EREL 63 
occlusion feature index 4E 64 
occlusion plane PEMA 63 
occlusometer Hit 82 
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occult cleft palate. BHEN 225 
odontoblas: EFAA 231 
odontoblastic process $F FAMUR 234 
odontodysplasia FERR H 208 
odontogenic cyst FRÆ 212 
odontogenic fibroma “ 牙 源 性 纤维 交 212 
odontogenic myxoma 牙 源 性 粘液 瘤 212 
odontogenic tumor FRERE 212 
odontoma F% 205 

offset ^H 175 

oligodontia PFE 7154 

Omega loop 欧米 加 曲 129 

oncocytic adenoma PERENNE 161 
one arm clasp AHRI 26 

one piece casting Wikii 236 

onlay Aik 45 

open bite FF 95 

open bite deformity FHE 95 

open coil spring MARKAM 95 
open mouth impression 开口 印 模 96 
open vertical helical loop FAFAFA 95 
open vertical loop 开 大 垂直 晶 95 
open-face crown 半 帆 冠 4 

open-face crown Jiag 36 

operative dentistry FEIF 209 
opisthion, OP Sad 115 

oral and maxillary anatomy 口腔 颌 面 解剖 学 103 
oral anesthesiology “口腔 麻 醇 学 104 
oral anesthetics “口腔 麻醉 学 104 

oral diagnosis ”口腔 诊断 学 106 

oral embryology HERF 105 
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oralerythroplakia ”口腔 红斑 104 

oral ethics 口腔 伦理 学 104 

oral focus 口腔 病灶 103 

oral histology ORAR 106 

oral implantology 口腔 种 植 学 106 

oral leukoplakia ORAR 103 

oral medicine 口腔 内 科学 104 

oral melanoplakia DERE 104 

oral mueosa “口腔 粘膜 196 

oral pathology 口腔 病理 学 ”103 

oral physiology ”口腔 生理 学 105 

oral prophylaxis 7# 86 

oral radiology 口腔 放射 学 108 

oral rehabilitation “口腔 康复 104 

oral submucosa fibrosis ERRET 106 
oral surgery 口腔 外 科学 105 

oral verrucous carcinoma F1 PER 105 
orbital pane Ep 107 

orbital prosthesis WEAR 108 
orbitale, Or EA 107 

oroantral fistula ALARE 105 
oronasal fistula DÆ% 101 

eropharynx H 197 

orthodontic appliance 正 畸 矫治 器 ”237 
orthodontic force EJ 237 
orthodontic retainer 正 随 保持 器 ”237 
orthodontie spot welder LIEFER EL REL 106 
orthodontic stress and tension gauge IEMW Zril 
orthodontics “口腔 正 畏 学 106 
orthognathic surgery 正 额外 科学 236 
ortbognathics 正 癸 学 236 
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orthokeratosis 正骨 化 237 
orthopedie force SEH 84 
osseous integration. 肯 整 全 53 
osteoid dentin 骨 样 牙 本 质 53 
osteointegration dU A 53 

oval foramen injection 卵 贺 孔 注射 法 115 
over je HX 42 

overbite WR 42 

overcorrection QEA 58 
overdenture MAXA 42 

overjet i 18 

overlay Wiik 16 

overlay crown d Mksd 96 

overlay denture — Bid 42 
oxytalan fibers HEA 97 
oxytalan fibers WEKRE 124 
ozostomia OMA 101 


paddle spring 3€ 84 

palatal BABE 33 

palatal bar WAF 34 

palatal insufficiency AHERE 34 
palata! lingual curtain procedure — AE BET EROR 
palatal plane, PP PE 35 
palatal plate BiR 33 

palatal rugae BS 36 

palatal seal BHAE 4 
palatal strap B 36 

palatal suríace WE 35 

palatal vault BEME 35 
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palaie 加 32 

palatine gland FH? 35 

palatitis 时 炎 35 

palatomyography 中 动 措 记 法 33 
palatograph ”上 肚 动 描记 器 ”33 

palatopagus Bi 34 

palatopharyngeal sphincter EHHI 35 
palatoplasty RER 33 

palatoplegia WES 35 

palatorrhaphy FERE ANCR 34 

palatum 88 32 

palpate f 20 

palpation ” 换 诊 , 扣 论 20 
palpatopercussion jii 20 

panoramic pantomogram Hm X Xy Ul 
panorex ”曲面 断层 X 线 机 141 

papilla gingivalis FLA 224 

papillary cyst adenoma FLARES 145 
papillary gingivius RAKE 224 
papillary hyperplasia 乳头 状 增生 145 
paradenium FAR 216 

paradentitis FAK 215 
paraformaldehyde pulp mummifying agent ZRPEFMA 31 
paragraphic machine “口腔 体 层 摄影 机 105 
parallel attachment EHRE 133 
paramolar BIR AAF 122 
parapharyngeal space Mp 216 
parathyroid PRRP PRER 82 
parotid duct fisrula MRẸŞES 147 
parotid gland fistula  BSMgIRTESE 148 
parotidectomy 胭 腺 切除 术 148 
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parotitis  MERRAE 148 

pars nasalis pharyngis MIA 7 

pars oralis pharyngis OWA 107 

pars profunda glandulae paroudis 腮腺 深部 148 
pars superficialis glandulae parotidis 8 BRPEBP 148 
pathodontia 牙科 病理 学 204 

partial crown, partial veneer crown 部 分 冠 12 
partial denture construction ”局 部 义 此 构造 ”90 
partial denture rest — ABE SLE dE 90 

partial dislocation ARE 12 

partly programmed appliance 35419 FB) Eie c3 SER 11 
paruis FREE 210 

Passavant pad HPE 129 

Passavant's ridge PREE 129 

path of dislodgement 取出 道 141 

path of insertion ”就 位 道 90 

pathologic occlusion REHE 10 

pattern of growth 生长 型 160 

pediatric orthodontics ”儿童 口腔 正 畸 学 ”36 
pediatric speech prosthesis ”小 儿 语言 收复 体 192 
pedodontia 儿童 牙科 学 36 

pedodontics “儿童 口腔 医学 36 

pedodontology 儿童 口腔 医学 36 

pemphigus KEW 171 

pen grasp WR 177 

pendulous palate uvula BAE 195 

penetrating caries HH 21 

perapical cemental hyperplasia ” 根 尖 周 牙 骨 质 异 常 增生 48 
perforated impression tray 有 孔 印 模 托 盘 228 
perforating fibers ” 穿 通 纤维 20 

periadenitis mucosa necrotica recurrens F X EE TRE PE M: AROR JE dE 
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periapical currettage KARAR 83 
periapical film RF 47 

periapical granuloma 根 尖 肉芽 肿 47 
periapical periodontitis HRE 48 
pericoronins WA 57 
perümplanütis 种植 牙 周 炎 245 
perikymata Wim 229 
periopaper, filter paper strip — BS Y) TER FE HC 
periodontal abscess FRM 215 
periodontal atrophy FA% 215 
periodontal chart FHARR 214 
periodontal disease 牙 局 病 213 
periodontal dressing TARRA 215 
periodontal file FHE fige 214 
periodontal index, PI 牙 局 指数 215 
periodontal ligament FAR 214 
periodontal membrane FAR 214 
periodontal pack FHER 215 
periodontal pack FAREY 215 
periodontal packing FHEAR 215 
periodontal pocket JH 214 
periodontal probe FARRE 214 
periodontal traumatism FAN 213 
periodontics FARF 213 
periodontitis 牙 周 炎 215 
periodontium FAAR 216 
periodontology FARF 213 
periodontosis ” 牙 周 变性 213 
periodotal disease index, PDI! FARHA 213 
periosteum “骨膜 52 
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peripheria] border seal area 边缘 封闭 区 8 
periradicular E 49 

perithizoclasia WAM 49 

peritubular dentin 小 管 周 牙 本 质 192 
permanent base plate 恒基 托 67 
permucosal extention 愈合 基 台 231 
pemphigoid 天 疱 郊 样 的 ,类 天 疱 疙 的 ,类 天 郊 郊 171 
petrosalpingostaphylinus RAM 33 
petrostaphylinus BÆ 33 

Pieiffer’s syndrome Pfeiffer g AiE 129 
pharyngeal flag MW 216 

pharyngeal speech aid prosthesis BPE RIS {E 217 
pharyngeal wall Wü2& 216 

pharyngoplasty 咽 成 形 术 216 

pharynx (NA) 咽 216 

phenolic formaldehyde resin 酚醛 树脂 40 
phentoim gingival hyperplasis  AESLZNH-E 6 
photoactive “光敏 58 

photopic vision 视觉 161 

physiologie occlusion ”生理 输 159 
physiologie rest position ”生理 支 托 位 置 158 
Piere -Robin syndrome -PAIE 131 
pin 检 钉 162 

pin and ligature cutter 细 经 切断 销 180 
pin and tube appliance HABAR 29 
pinhole $HtA 235 

pincett W4 176 

pinlay iik 29 

pinledge retainer HERRA 29 

pit and fissure caries $$ ER 177 

pit and fissure sealant SAHAA 177 
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plane of orientation ”定位 平面 29 

planum orbitale PE 107 

plague disclosing agent HIDRA 94 

plasma cell gingivitis X glsdp ds 84 

plaster ROW 30 

plastic bracket 1B dCi 166 

plastic bur MPRE 10 

plastic deformation ”塑性 形变 “167 

plexiform ameloblastoma MARERA ARE 24 
plicated tongue 5e E; 246 

plugger 充填 器 19 

plunger cusp RFR 27 

pocket marking pliers FAHRE 214 

pocket probe FRERE 2i4 

Pogonion of soft tissue, Pg? — Sk £giR 2 3x pp 147 
pogonion. Pg WAMA 98 

point A LEES 154 

point B. FT RES 188 

point B. supramentele FRAMES 186 
poisson ratio. Áe 133 

polished surface ” 磨 光 面 121 

polishing agents  &J5sH] 131 

polishing rubber cup ”和 磨 光 用 橡皮 杯 121 

polishing strip ÆW% 121 

polycarboxylate cement OBETERSIE] 93 
polyearboxylic cement ERREA 93 
polysulide RERE 93 

polyether rubber impression material REBER 93 
polymethyl methacrylate resin F EPAM PERIE 81 
polymorphous low grade adenocarcinoma — £ JE EET E RE HER N 
polymorphic adenoma ”多 形 性 腺 癫 31 
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pontic $F £37 

porcelain fused to metal, PFM — AE EAR EE (97 

porcelain fused to metal restoration, PFM restoration 95 E BH 
KERE 0 

porcelain jacket crown EPE 24 

porcelain tooth. — T 24 

porcelain-fused-to-meta! crown, PFM — PEEHS RS GEN EO 170 
porion, Po PA 36 

positioner SERRE 84 

positioning gauge HEMER 173 

post and core crown SEE 748 

pòst crown xi 248 

post lag phase BEERE 18 

postemergent eruption MAGHK 19 

posterior-anterior position of mandibular roentgenograph FRAIS 
前 位 投 照 术 182 

posterior anterior tomogram of maxillae 上 人 岳 后 前 位 体 尾 片 ”151 
posterior border jaw relation 后 边缘 颌 关系 68 

posterior border movement AMEI 68 

posterior border position 后 边缘 位 68 

posterior crossbite JP Ra 68 

posterior determinants of mandibular movement 下颌 运动 后 决定 因 
x 186 

posterior nasal spine, PNS Jg Js 68 

posterior coronoid process injection ERGENE ?1 
postexodontic complication ”所 下 后 并 发 症 3 

postpalatal seal area BAHAME 34 

posipharyngeal flap WR EESS 216 

power cham ” 链 状 橡皮 闭 112 

power pin mj EET 29 

prebase EARMA 155 
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precision attachment 精密 附着 体 89 

predentin ”前 期 牙 本 质 135 

predentine 前 期 牙 本 质 135 

preemergent eruption 出 眼前 萌 长 19 
pregnancy gingivitis WIRA 144 
preleukoplakis 前 期 白班 135 

preliminary cast PRR 20 

preliminary impression PE 20 

premature contact e d iA 233 

premature shedding of deciduous tooth 乳牙 早 失 — 146 
premaxilla WFH. AA 138 

premaxillary palate; primary palate MH 134 
premolar 前 磨牙 135 

preoperative cast ” 术 前 模型 ”162 

preprosthetic surgery 修复 前 外 科学 ”195 
prepuberty pericdotiis PEE BERT JEN 139 
preventive dentistry 预防 口腔 医学 230 
preventive orthodontics ”预防 口腔 正 晴 学 231 
principal fibers 主 纤维 ”246 

Primary abutment ” 主 桥 基 246 

primary dentin 原 发 性 牙 本 质 231 

primary displacement 原 发 性 骨 移 位 ”231 
primary failure of eruption. 先天 牙齿 萌出 异常 症 188 
Primary occlusal trauma AHHA 231 
primary stress bearing area 应 力主 承 托 区 226 
primary stress bearing area 主 承 托 区 246 
primordia of tooth 牙 始 基 206 

primordial cyst WÆÆP 161 

primate space RKA 114 

priodontal iniliration anesthesia FARRAR 214 
processing of denture ”义齿 热处理 ”220 
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prognathism mE 173 

programming 程序 性 作用 18 

prominence of compensating curve phh WE 11 
pronasale, Pn RRA 7 

proper alveolar bòne HAFA 54 
proportional limit (HMR 6 

prosthesis screw 国定 螺丝 54 

prosthetic dentistry “口腔 履 复 学 105 

prosthion ”上 牙 糖 中 点 154 

prosthodonties 口腔 收复 学 105 

prosthodontics [RAT ESSE 82 

protraction ”前 突 136 

protruberance menti, Pm HERH 98 
protrusive balanced occlusion NIFA TS 135 
protrusive equilibration — Wi4j3-dg 135 
proirusive movement 前 伸 运 动 135 

protrusive occlusion 前 十 办 134 

protrusive relation 前 伸 关 系 134 
pseudoanodontia BEF HEAT 82 
pseudoarticulation formation JB OX WE S 32 
pterygoid, Pi, ÆA 222 

pterygomahdibular injection W FAEH 222 
pterygomandibular space FABR 222 
pterygomaxillary fissue point ,Ptm X FAR 222 
pterygopalatine canal injection «RIS E HUE 222 
pterygopalatine fossa syndrome RAAHAA 222 
pryalism £ 31 

pubertal gingivitis WEMA 139 

puberty gingivitis W MiA 139 

public health dentistry 公共 卫生 口腔 医学 49 
pull type clasp IRPEF 94 
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pulp abscess 


SPEM 207 
qiio 297 
pulp capping ŽRE 43 
pulp capping agent HMH 
pulp chamber MÆ 167 
E oT 
pulp degeneration FAEH 
pulp dentis (NA) FE 206 
pulp devitalizer FMA 
FRERE 207 
FME 207 
Fite 207 
FRE 207 
ER CD 
pulp reticular atrophy — "FHBRES (A E38 
pulpectomy FRR 208 
pulpits FM# 208 
pulpodentinal complex 
pulpromy FEDER 208 
pumice 浮石 粉 id 
push back operation, push back proced 
六 型 卡 环 1 
push type clasp 杆 型 卡 环 44 
pyogenic parotitis 


pulp calcification 


43 


pulp eoronale 


206 


208 
pulp gangrene 

pulp hyperemia 
pulp metaplasia 
pulp necrobiosis 


pulp resinifving agent 


push type clasp 


pyostornatitis vegetans 


pyramidal fracture of maxilla #4 [I 
pyramidal maxillary osteotomy 期 福 

Q 
quad helix MAW 166 


quadrilateral analysis 


四 边 形 分 析 法 


208 
208 


牙 茜 牙 本 质 复合 体 208 


ure 


FER 69 


ERR 69 
增殖 狂 脓 性 口 炎 235 


型 骨折 109 


D2428X 10 
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quenching unit. EE 24 
R 


rater handpiece EHF 240 

radical neck dissection ”根治 性 绒 清 扫 术 49 
radicilorm HÈ 49 

radicula 小 根 , 细 根 , 胚 根 192 

radicular cyst ERMI 46 

radicular retainer 根 固 位 体 46 

rsdiectomy “牙根 切除 术 199 

radiodontia FA 199 

radiodontia 牙科 放射 学 209 

radiodonücs FARA 199 

radiodontist FHAR 199 
rediodontologia 牙科 放射 学 ”209 
radiodontologist ” 牙 放 射 学 家 199 
radiodontology 牙科 放射 学 209 

radiogram 放射 片 38 

radiography WHH 38 

ramal plane、RP 下颌 支 平面 187 

ramus osteotomy FARRAR 187 

ramus frame implant 下 颌 支 支架 种 植 体 187 
rapidly progressive periodontitis 快速 进行 性 牙 周 炎 107 
rapidly progressive periodontitis of adult 成 人 快速 进行 性 牙 周 炎 
16 

raritas demium FEA 213 

ratio of bone contact AERE 51 

ready made tray MAG TEE 16 

ramer 扩 孔 钼 103 

rebase BE 28 

reciprocal anchorage 交互 支 抗 84 
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reciprocal arm ÆR 177 

recontour 收 整 外 形 195 

record model 记 存 模型 79 

rectangular obe 方形 管 38 

rectangular wire ”方形 引 丝 38 

recurrent aphthous ulcer 复发 性 阿 弗 弛 省 遍 41 
Reeso drill RRRA 110 

refractory cast, remount cast 耐 高 温 模 型 ”124 
refractory investment 和 耐 高 漫 包 埋 材料 ”124 
reinforced anchorage 增强 支 抗 235 

Reitan atch wire technique Reitan 特殊 弓 丝 技术 143 
relaxation splint RiT 136 

relief area 缓冲 区 71 

reline Ed] 245 

relocation of bone 上 骨 的 改 位 51 

remnants of deciduous tooth 乳牙 残余 145 
remodeling of bone 上 骨 的 改建 51 

removable appliance ”可 摘 娇 治 器 ”100 
removable partial prosthodontics 可 摘 局 部 义 才 修复 学 
removable prosthedontics 可 蔽 义齿 收复 学 ”101 
removable retaining appliance 活动 保持 器 72 
removable transpalatal arch 改良 活动 式 局 弓 43 
removable partial denure 可 搞 局 部 义齿 100 
reparative dentin ”修复 性 牙 本 质 195 
repositioning split 再 定位 艳 合 板 248 
rersistant center. 抗力 中 心 96 

reservoir 情人 金地 20 

residual alveolar ridge crest RATAR 13 
residual cyst ”残余 囊肿 13 

residual pulpits Rž 13 

residual root — 3&4 13 
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resiliency 弹性 回复 能 力 189 

resin bonded splint 树脂 粘 结 夹板 162 
resin-bonded fixed partial denxure with etched metal wing 
粘 结 国定 桥 88 

resistance form 抗力 形 96 

respond wire 多 服 加 丝 31 

rest X i6 239 

rest area. EHR 239 

rest guiding plate Aker clasp RPA 卡 环 143 
rest guiding plate bar clasp RPI 卡 环 143 
rest position of mandible Feki 186 
retained deciduous tooth SLEEP 146 
retainer fu 54 

retention 保持 5 

位 54 

retention arm (jf 54 

retention finger Mirt 54 

retention form 固 位 形 54 

Tetraction A 69 

retraction 内 收 124 

retractor 口外 力 牵 引 器 106 

rerrofilling BAE 27 

retrognathia MAM 64 

retromolar gland FAE 122 

retromolar pad EFE 121 

retromolet triangle 磨牙 后 三 角 121 
retruded contact position, RCP Jai ffs 69 
retroded contact position, RCP 下 颁 后 退 接 才 位 183 
reverse back action clasp 上 反 回 力 卡 环 37 
reverse curve RIEM 37 

reverse hook clasp HMRI 27 


retention 
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rheumodontalgia MEFA 40 

rhinion Rh. 鼻骨 人 拓 点 7 

ribbon arch WRG 26 

Ribbon pliers ERAH RERAN 248 
ridre lap pontic WRA 43 

Riga-Fede disease, RFD 里 典 二 氏 病 11: 
rigid connector 园 定 连接 体 53 

rigid fixed bridge 双 映 固定 桥 163 

ring dasp MAEI 141 

Roach clasp HJ RERO 44 

roentgenographic cephalometry X 线 头 影 测量 学 179 
roentgenog raphy of zygomatic arch projection 其 号 位 投 照 术 143 
root amputation RAR 87 

root apex of lower central incisor,LIA FPE IRR 188 
root canal 根 管 46 

root canal explorer 根 管 探 针 46 

root canal length meter. 根 管 长 度 测量 仪 46 
root canal reamer JR EE 46 

root canal silver point MEZRA 46 
root elevator FRE 200 

root planing REFER 47 

rotating spring ERR 195 

rotation WE 129 

rotation 转动 247 

rotation movement ”旋转 移动 196 

round bur 球 和 外 149 

round tube ME 231 

round wire UE £ 231 

RPA clasp RPA 卡 环 H3 

RPI clasp RP] 卡 环 143 

rubber dam BEM 192 
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rubber dam clamp EME 192 

rubber dam clamp foreeps ”橡皮 障 夹 钳 ”192 
rubher dam frame PERE 192 

rubber dam punch RERA 192 


S 


saddle ex 3 

Saethre Chotzen's syndrome | Saethre Chotzen 综合 征 147 
safe sided disc 安全 切 盘 2 

sagittal split osteotomy ” 矢 状 辟 开 截 骨 术 161 
sagittal axis 和 汞 状 轴 161 

saliva ejector EJE 179 

salivary calculus accretion 牙 折 200 
salivary duct carcinoma MEFE 189 
salivary fistula SERES 199 

salivary gland duct atresia 滩 穆 导管 闭锁 189 
salivary pellicle MWR 229 

salivator EWA) 24 

sand paper dise 砂纸 片 150 

send paper strip WAR 150 

sandblasting machine MESPEL 131 

sandwich technique 三 明治 技术 149 
sanitary bridge LÆ 176 

sanitary pontit BÆRE 176 

sapphire bracket EAMH 199 

scaler 沾 治 器 86 

Scholler position Rf 196 

Schreger band MER 161 

Sehreger line 施 雷 格 线 161 

science of dental materials 口腔 材料 学 103 
scissors-bite crossbite (telescoping crossbite) WaT 83 
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sclerotic dentin ”万 化 性 牙 本 质 227 

screw driver shaped incisor WRF 233 
seamless shell crown ARKE 178 

second order bend 第 二 序列 弯曲 28 
secondary epithelization vestibuloplasty — 9H fe d BÜEEREJEÉSR 36 
secondary abutment 次 桥 基 24 

secondaty dentin 继 发 性 牙 本 质 80 

secondary displacement 继 发 性 骨 称 位 79 
secondary occlusal trauma AERE 79 
secondary palate WERE 195 

Secondary stress bearing area AHRR — 226 
secrete extracellular material 分 说 胞 外 间 质 39 
sectional arch segmental arch ERES 86 
sectional facial moulage 分 段 面 模型 39 
sectional impression SEARE 39 

selective grinding 4# 196 

self cleaning areae 自 洁 区 249 

seli threading pin 自 攻 钉 249 

self-cwring resin ARAE 249 

sella,S HEE 28 

semienatomie tooth — SÉREBIST TE 4 

semiixed bridge FHER 4 

semi-fixed connector ” 半 固 定 连续 体 4 
seperating medium AN 39 

serial extraction ”顺序 拔牙 165 

serous periapical periodontitis ” 葡 液 性 根 尖 周 炎 84 
servosystem hypothesis 伺服 系统 假说 166 
shade guide AFËR 196 

shade selection. 选 牙 色 196 

shape memory 形状 记忆 194 

Sharpey's fibers FWE 20 
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shell crown 4a 21 

shell crown ” 亮 冠 , 锤 千 全 冠 100 
shell tooth 壳 冠 牙 100 

shellac base HEN 19 
shoulder AE 83 

sialography  WélgE ER 190 
sialadenoma papilliferum L3 RING 
sialadenitis BEBE — 190 

sialism #% 31 

sialoadenotomy EHNM 190 
sialocele MRE 190 
sialoadenectomy RHR 190 
sialodochitis #8% 189 
sialodochium Mg 189 
sialodochoplasty MERER 189 
sialolithotomy WAWER 189 
sialolith H5 189 

sialolithiasis 省 五 病 , 诞 腺 管 结石 189 
sialology 唾液 学 174 
sialometaplasia 资 腺 化 生 190 
sialorrhea Wi 114 
sialoschesis 省 牌 分 沙 抑 制 189 
sialosemeiology ERREF 174 
sialosis MHK 191 
sialostenosis MERE 189 
sialosyrinx PER 190 

sickle scaler WEA 112 
sodium fluoride 握 化 钠 41 
sigmoid notch FHE 184 
sigmoid notch Z% 219 
silicate cement ERKI 58 
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silicone rubber impression material 奢 橡 胶印 模 材料 
silver amalgam Sk dri 222 

sibver nitrate MMR 192 

simple articulator MAHE 84 

simple anchorage 简单 支 找 84 

single complete denture “ 单 癸 全 口 义 元 27 
sirognathograph, SGG ”下颌 运动 描 计 仪 186 
Sjogrens”syndrome AWERSIE 158 
skeletal age "Hb 51 

skeletal profile convexity AMEE 51 
slice cut. 片 切 132 

sliding condyar rod HE 99 

sliding mechanics WAARA 69 
Sline 54, 147 

slot HE 13 

smoker's melanoplakia WAHRE 180 
smoker's patch HM 217 

smooth broach WHM 58 

smooth surface caries 平滑 面 上 晴 132 

SN plane, SN MARFA 134 

SNA angle SNA 角 147 

SNB angle SNBf& 147 

soft palate $ 146 

soft tissue chin thickness ” 频 部 软组织 厚度 97 
soft tissue facial angle WARMA 147 
solder aloy R&S 60 

space maintainer 缺 除 保 持 器 143 
space of Donders WAKA 30 
spatula iJ 171 

speech therapy 语音 治疗 “230 

speech aid appliance MAEI 230 


58 
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speech aid prosthesis EREA 246 
spiral shafted implant 螺旋 种 植 体 115 
splint X4& 80 

splint clasp “夹板 卡 环 80 

spot welder ARP 28 

spring fixed bridge MERE 169 
sprue $i 246 

squamous cell papilloma RABALAR 114 
squamous odontogenic tumor FRHERIREREM 211 
stabihzing arm BEE 177 

staple implant 4$T4& 2 HEE 29 
stationary anchorage 稳定 支 扩 177 
sticky wax MS 126 

stiffness 刚度 44 

stomatognathic system OAA 102 
stomatology 口腔 医学 105 

stomion inferius，Stmi 下 日 点 187 
stomion superius, Stms 上 口 点 153 
stomion, St 口 点 101 

stopping dressing 暂 封 材料 233 
straight handpiece RF PL. 240 
straight wire appliance , SWA Agga 240 
strain 应 变 226 

strawberry tongue 草莓 舌 13 

strength 强度 136 

stress 应力 226 

stress breaker 应 力 缓冲 器 226 

stress shield 应 力 屏 226 

subapical osteotomy 根 尖 下 载 骨 术 47 
subgingival calculus FFE 224 
subgingival curetiage THR 224 
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subgingival scaler 眼下 洁 治 器 224 

sublingial space FEBR 157 

sublingual fold EFH 157 

sublingual varices 舌 下 静脉 曲张 ”15? 

submandibular space FFER 186 

subrnaxillaritis 额 下 腺 类 67 

submental space MFE 983 

submental vertex cephalogram 颊 顶 位 头颅 片 97 
submerged tooth 政 下 沉 209 

submerged tooth AFFA 146 

submerge teeth. FRF 181 

submucosal implant $ F Pe 126 

submucosal vestibuloplasty ”粘膜 下 前 庭 成 形 术 126 
submucous infiltration anesthesia  JàEM&T ERESERKER 126 
Subnasale, Sn AFH 7 

subocclusal connector TEIE 63 

subperiosteal infiltration anesthesia 骨膜 下 浸润 麻醉 52 
subperiosteal dental implant AFFA 52 
subperiosteal implant 骨膜 下 种 植 体 52 

subpetiosteal implant abuttnent 骨膜 下 柱 人 桥 基 52 
subspinale.A 上 齿 樟 座 点 ”150 

subtrocture of implant denture 种植 义齿 组 织 内 部 结构 245 
sucking pad (suctorial ped) AKE, RSS 81 
sunlingual gland eyst FRRBE 157 

superior labial sulcus, Ss EAMA 150 

superior prosthion, SFr ER RHF FREA, EHE 153 
superior sulcus depth 上唇 沟 深度 150 

supernumerary tooth MIF 32 

superstructure of implant denture 种植 义 齿 组 织 外 部 结构 “245 
suprabulge area 非 倒 四 区 38 

supragingival calculus BEFA 224 
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suprahyoid neck dissection 舌 骨 上 绒 清 术 156 
supramental, B FiSHERER 181 

supraperiosteal infiluation anesthesia 骨膜 上 浸润 麻 醉 。 52 
supraversion WF 45 

surgical orthodontics 外科 口 鉴 正 畏 学 175 

surgical stent 模板 119 

survey line WMR 56 

swaged crown 锤 造 冠 。 21 

swaged metal full crown 狂 造 金属 全 冠 22 

swaged metal full crown ZÆ AEH 100 

swager for seamless shell ZTEL 177 

swing lock clasp JEBE-ERR 195 

synchodroses ”软骨 联合 146 

syndrome of hyperkeratosis pelmoplantaris and periodotoclasia d& Bi 


角 化 牙 周 病 综合 征 295 


T 


Tangle 了 T 角 169 

Tline 工 组 169 

Tip 下 形 曲 “169 

talon cusp RATER BIA 76 

tangential position roentgenography of mandibularramus 下颌 升 支 
切线 位 投 照 本 185 

tapered crown 长 惟 形 冠 16 

tartar FAA 200 

taurodontism 长 冠 牙 , 牛 牙 症 15 

tear loop MARE 111 

temporal space MER 126 

temporary (implant surgical splint) 种植 外 科 夹 板 244 
temporary base plate 暂 基 托 233 

temporary denture 暂时 性 义齿 233 
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temporary stopping 和 暂 封 材料 233 

temporomardibular joint disorcler TMP BTAX RAA 128 
1emporomandibular joint disturbance sgndrome, TMJDS ETRA 
HEKARI 128 

tensor veil palati muscle BAMA 33 

terminal duct adenocarcinoma B® 191 

terminal hinge position KREE 122 

terminal implant 末端 种 植 体 122 

terminal tip back bend XB fie 122 

tetracycline pigmentation teeth HIRS 166 

the rule of 3 years 3's 定律 ,三 年 定律 149 

third order bend #ZFAEh 28 

three arm clasp 三 辟 卡 环 149 

three quarter crown 由 分 之 三 冠 166 

three ways syringe 三 用 喷枪 149 

throat pack 咽 部 填塞 物 216 

tie back {ie back 结扎 ,向 后 结扎 168 

tip back 支 抗 弯曲 “239 

tip back bend SIAS 68 

tip edge appliance tip edge ABIM R 168 

tip edge bracket tip edge É 168 

tip edge straight wire technique 差 动 直 丝 弓 矫正 技术 15 

tip forward bend MHAD 135 

tipping movement WEF 140 

tissue surface 组 织 面 250 

titanium-nickel wire Sitké£ — 123 

TMJ arthrography — TEX WENCR 128 

TMJ pain— dysfunction syndrome. TMJPDS WT Xs ch 
ERARA 128 

TMJ stress syndrome 杜 下 后 关节 紧张 综合 征 128 

TMJ myofascial pain dysfunction syndrome, TMIPDS B rx 
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肌 若 肛 疼 痛 一 功能 紊乱 综合 征 127 
toein AWS 123 

trismus 牙关 紧 闭 202 

Tome's granular layer ENARE 173 
Tomes process 造 牙 本 质 细 胞 罕 234 
tongue erib AS] 155 

tongue thrusting AJ 173 

tooth hemisection #FHRR 4 

tooth arrangetnent 排 牙 130 

tooth color selection 选 牙 色 196 

tooth morphology “ 牙 桂 形态 学 199 
tooth seperation 分 牙 39 

tooth seperator 分 牙 器 39 

tooth sapport 牙 支 持 212 

torgue bending pliers ” 转 抢 成 型 钳 , 里 本 成 型 钳 
torque $B 248 

torgue slot bracket 转 矩 托 檀 248 
torquing auxiliary arch $8489, — 248 
torquing key $&48 3g 248 

torsiversim MESA 129 

torus mandibular FHER 183 

torus palatinus Wh 35 

tracing device 描 计 装置 119 

transfer coping — RUBER 226 

transfer coping HEE 248 

wanslation 3 132 

transmucosal implant FHRA 21 
transosteal dental implant 穿 骨 牙 种 植 体 20 
transparent dentin 透明 牙 本 质 173 
wansseptal fibers 越 隔 绎 维 232 
transverse fracture of maxilla #4 IAA 


248 


110 
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transverse maxillary osteotomy — i38 ESRNOR 110 
transversion 异 位 牙 221 

traumatic occlusion ”创伤 性 葵 21 

Treacher Collins’ syndrome Treacher Collins 综合 征 168 
treatment priority index, TPI 治疗 前 牙 馈 指数 分 类 标准 ”241 
trial denture WE Y Up 109 

trigger point 面 肌 扳机 点 118 

tripod implant ZERA 149 

try in MK 161 

tuberosity injection 上颌 结 节 注 射 法 ”152 

Turner tooth. Sei] 170 

tumet 方 些 弓 成 型 器 37 

tweed arch bending plier 市 丝 错 38 

Tweed triangle PRAZA 170 

twin block appliance twin block SE3RBR 169 

twin bracket XXE f — 164 

twin wire appliance WERSIE 164 

twisted wire Rt 31 

two arms clasp WERI 162 

two phase treatment WAS 164 

type I clasp 由 型 卡 环 94 

type [lclosp X RW 95 

type Delasp 工 型 卡 环 94 

typodent HFR 38 

typodont 镇 眙 模拟 矫治 验 架 25 


Uu 


UCLA abutment UCLA HE6 174 
ultrasonic scaler 超声 洁 治 器 16 
ultrasonic scaling ”超声 洁 治 术 16 
undermining caties 潜行 性 内 136 
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unilateral equilibratiou MFA 26 
universal curete ”通用 乔治 器 ”171 

upper bow 上颌 体 153 

upper incisors, UI Etpig d 154 
upper jaw member EMP 153 

upper lip line EER 150 

uprighting spring YAMA 162 

utility arch 多 用 号 32 

utility transpalatal arch, UTA — & xt Bege c 31 


V 


vacuolar degeneration of odoptoblestc layer 成 牙 本 质 细 胞 层 空 泡 
性 变 17 

vacuum casting machine 真空 铸造 机 235 

vacuum suction 真空 吸引 器 235 

variation 变异 9 

velopharygeal closure WAME 35 
velopharyngealinsufficieney  FSURPIEURE 35 

veneer Wii 171 

vermilion border £T e 22 

vermilion borders Fa 24 

verruciform xanthoma RRA 227 

verrucous hyperplasia RHE 227 

verrucous leukoplakia ARARE 227 

vertical axis ÆA 21 

vertical dimension HEH 21 

vertical dimension of rest position LEAR 180 
vertical growth pattern 3EEU/EKH 21 

vertical helical loop #EMEAM 26 

vertical impaction 垂直 阻 生 21 

vertical loop $AH 21 
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vertical movement AHA 21 

vertice] overlap Wig 42 

vertical tensile loop, Bull loop —3& É3K 738 
verticie osteotomy SE EL NOR 21 
vestibular extension. 前庭 汐 扩展 术 136 
vestibular shield MES 135 

vestibule of mouth ”口腔 前 庭 105 
vestibuloplasty ”前 庭 成 形 术 135 
vibrating line 5R 15 

Vincent gingivitis 急性 坏死 性 眼光 78 
visual treatment objective VTO 分 析 174 
vital staining 活体 染色 法 72 

vitalometer of dental pulp ” 牙 匡 活力 测定 器 
vitreous carbon HARE 10 

vitreous carbon implant #3 a itik 10 
von Ebner gland HREM 40 

von Ebner ine BARAR 40 


wW 


walking bleach 移行 性 漂白 技术 219 
wax expansion WWIK 109 

wax model denture «Ef Y d 109 
wax pattern KE 109 

wax scoop WÉ^] 109 

wax spatula 7J 109 

waxes 蜡 109 

waxing MERE 109 

wedge shaped defect BR 4R Sed 194 
white sponge naevus Eae pe 4 
Willis bite gauge — MLALBESE CHE EUER 
Wilson applianee Wilson S128 175 


21 
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window crown JF 96 

wire cutter. 钢丝 切断 钳 45 
Wolf's Law Wolff Et 175 
Wolff'slaw 沃 尔 夫 定 律 177 
working range 有 效 限 性 228 
working side 工作 侧 49 
wrought wire clasp MEEI 95 


X 


xerostomia 口 干 症 101 


Y 


Y axis Y$ 196 
youngloop bending pliers ”梯形 钳 170 


zZ 


Zange Z 角 232 

Zest anchor attachment 泽 斯 特 错 止 附着 体 234 

zinc phosphate cement SER sESE[EE] 114 

zinc-oxide impression paste 领 化 锌 丁香 油 酚 印 模糊 剂 218 
zinc-oxide eugenol，2ZOF 氧化 锌 丁香 油 酚 217 


